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1 أله 1 
0 . القاهرة تت . الوكالات حذر 
شرق الاوسط خلال الاسابيع 

م وقال في تصريح نشرته مجلة 


10 شن حرب جديدة ٠‏ ولكنذلك يعتي اعادة النظر في 
:' إن شقل مصر الشاغل يعد هذه الانلار سيكون هسالة تحرير الاراضي 
*"* ...زعام القادم يمأ في ذلك اعلان الحرب ٠‏ وقال السيد الشافعي ان فسرائيللا يمكتها 


ارم وؤفاق /, 


|-' “0 الإصريون العزم على تحرين اراضيهم بعد أن اصيحوا في مركز قوة + 
'-2:دا) وشتت امس صحيفة ب للاهرام -اعنف حملة 





وتله لا يمكتها ان تلسب حورا فالا 
في التوسط في التؤاع الشرق فوسطي 

واضافت : ان مع ستحتفكق يحقها 
في معالجة ازعة الشرق الاوسطحسيما 
















الع اأخرب لا تلتقي مع 
ل اراق" الذني. يقول ان 
٠‏ الى سكا إترب وحدهاٍ سلسم 
3 :مام إريق .في حين « ينوي 
له “ا الذعاب إلى الحوب + : 
0 -- ,نا الجزائر واليمن 
سلا ., بللوبية 'وليبيا قكلها 
العم 8 يبول بقرورة 'الحرب 
ْ بي تعلم ان التحرب اذا 
بف الطاجت تجميعهالن تحارب . 
وما" بالكلام . * 5 
0 أ لقد اجتومع وزرك 2 


ا جية: العرب للاتفاق .1 





270 يتفقوا .على 
يلد من الامؤر ا 

ش ا الرئيس العراقي طلع , 
0 تنا جديد اول امنس . 

7 هرما ل - “بلاده. 
“اليقية على اضر ع3 


ةي د سس سمه 
0 كبر عجر 


8 
يخ 
السرفيا 7 





يبر لق - ابويتر ا علم آمس 

+ ل .“تر شي ميزلن الدفوعات .الامبركى 
.كه الى لوجه خلال الاتهر 

أ نلاضية , أذ أن اتولايات 

كم تشهد مثل هداز السجق في 

ار ٠‏ وقد ذاك العيز من 7 كلاف 
لك عتلار خلال الفترة بين . نيسان 
ني “1 الى ١٠٠8‏ مليون كولاد 


بوققة من توف ل ليو -. 







بل - اكور الممتهن او الهاو 
ب باستعمل ودق: ل 
1 الجديد امال 1020 | 
الي لقم 
حكن ا لد - 
ييه أكواتيت التصوير اللختاية .. 
ماده 


دلي 








. الجمعية العامة تلامم (لتحدة في ايلول 


5 00 - : ا 
0 0 َ. 8 في قر 





ترقاريه هناسبا ء ذلك ان جميعالدلائل 
الكتوفرة الان تشير الى آن الؤلايات 
التحدة سوف لن تغير عن موققها 
هذا خلال الإسابيع القادمة ٠‏ 
. وتساءلتت - الاهرام ب عن سيب 
اقدام الولايات كلتحدة ع تغيير موتفها 
تصالح امزائيل نخصوصا. بعد إن 
كان السيد وليام روجرد «وزيسر 
الخارجية الامريكية قد 'فعلن “مام 


الاضي ١ن‏ لمريكا تؤيد وجودة مصريا 
في الضة: الشرقبة للقناة بعد اعادة 
فتحها ضمن تسوية حزئية اء غير ان 
تصريحات السيدا روجرد الاخيرة 
تناقضى ذلك تماما - وقالت الصحيقة 
إن روجرز استسلم للضقوط 
الاسرائيلية والصهيونية في امريكاء 

واكعت - الاعرام - أل أمصرتمتتع. 
الان عن اتصعيد التوئرا في ارق 
البقية على عن" ع5 


الليبية بالاعدام على .ملك اليبيا 


واتحازت كليا فل جانب اسرائيل - 


م دوو جوكس د يوت دواو اكاك 0 01 
: مم سس 1 


القاهرة نن” يونايتدترس - 5 


السابق 'أدريس. الستوسي': 


ب ١م‏ عاما .الذي يقيم الآن 


ق مصر 5 “بعد "أن اداتقلها 


بالفساق + : 

كما حكمت على زوجته بالسجن: ِدة 
خمس. سئوات وستشاره اعمصبر 
الشلحي بالستين الؤيه + 

آم ولي المهد الامر علي حسن 
رضا' فقد كوعليه بالسحن كدة ثلاث 
سنوات وحكم بالسجن ألدة سنتين علق 


السيد علي وتيس آخر أرئيس حكوعة - 


أليبية قيل انقلاب العقيد معصر اكقذاق 
في كول يلول عام 01534+ واصدرت 
الحكمة إمرة بمصادرة جميج عمتلكات 
وتعوال املك وافراد. عاثلته - 





استائيول ات إيونايتدبرس - وصل . 
هن سن الاميراطود خيلا سبلاسي + 
0 إثيوينا في آول ذيارة. تتركيا 

ستستغرق خصسة ليام "00 


امس اله ايفن الشافعى تائب رئيس خوواحة مصر العربية من 3١‏ 


السيع القادمة فان .مصر ستتتهج الأسلو 
«ووق اليوسف»ان معتى هذا الاندذار هو انتهاءالتاورات السياسية ٠»‏ ولكن ذلك لا يعني 
أوجه السياسة المصر بةوالحياةفي مص * 

الحتلة وانها سوف ائن تخرشيئًا من اي قرار تنخله في مظلع 

ان تلحق خسائر بمصرفكبرهها فعلت حتى الان ولنزك فقد عقد 


لها عند اشهر عسل الولايات المتحدة وقالتت انها _خضعت للضغوظ الاسرائيلية التواصلسة 
















اكد 001010 


الامم المتحدة ب رويبر 


الصين قصوت 
لاول مرة 

الاسم ١‏ للتحدة ل يونايتدبرس - 
صوتت الصين الشعيية امس لاول هرة 
في الجمعية العامة كلاسم اكتحدة عندما 
ايدت مشروع القربر الذي يدعو 
كولايات التحدة الى الامتناع 

استيراد الكروم هن ووديسيا * وقد 
صوت الى جانب القراد ٠١6‏ اعضاء 
مقابل صوتين هما «كيرتفال وجنوب 


*  ايقيرفا‎ 






أغاليتا # يوتايتديرس - عاد السيد ] 


,ووم ا ميتتوف 10م رئيس حكومة مالطا 


الى بلاته أمس بعد #خسام زياوته 


كبلغراد التي استقرقت يومين اجرى 
خلاتهيا محادثات - بع السؤولين 
اليوعوسلاخيين حول الشرق _الاوسطاء 


ووصف اسيك ميتتوق أمحادثاته عدم . 


يانه مانت عرضية 6 . 





للكتيست عن أعثقاده ل يجب علماعتياى الفاوضات' دين اسرائيل وقرنسا 
> حول طائرات المراج الخضين تحسيدق العلاقات بين اليلدين وان الفاوضاء 
بشبان اعاحة الاموال الاسرائيلية هنقرنسا قد اجاءت بعد إن توصلا ( 
نتيجة هفادها باله لا توجدا هنالامكانية لزحزحة فرتسا عن مواقغها 
وان الال ضروري كنا وطائرات لليراجالخمسين أصبحت قديمة * 

واضاف ان الجدل الان هو حولالميلم التي تدقعه فريس لإسرائيل 
وأن اسرائيل تطالب فرنسا يدفع ثمنهله الطائرات حسب قيمتها ٠‏ 


ا مم ذا اك 


يحرف دص ربرًدرى التررين ف الم الم 
المترزي لصي ىكل عل امربط وروبارا اسرائل 


الاوسط خلال شهرين ٠‏ 
وقال ان وضع اللاحرب ولا سلام 
«لذى يسود الان بين الدول العربية 
واسرائيل لا يمكن ان يستمر حتنى 
5 العام القادم ٠‏ واوضح ان ازعمساء 
الدول ااعريية لم يتمكتوة أعن شن 
| أحريفورية اضد اسرائيل بسيبالوضع 
الوجودين فيه الان + 





قرك البيان الشديد اللهجة الذي القاه كينة الثلاثاء 0ك 


نه اذا لم نعم ابجاد حل لازمة 


ب الذى تراه مناسيةلعالجة هنذه الازمة ٠‏ 
أن القوات المصر بةستبد؟ فور انتهاء مدة عن الانتقار 


بيروت ب الوكالات - صرح الرئيس 
0 أمس صحيفة - اللتهار ‏ البيروتية بأنه يتوقع نشوب حرب جديدة في 





ربا وانا 

عمان ‏ عاد الل هنا 1 عبدالله صلاح » وزير الخارحية الاردنية قادما من 
القاهرة بعد أن حضرى مؤتمر ورواء الخارحية العرب وصرح السيد صلاح قبيل 0 
القاهرة بأن ابرلٌ ما تلوحظ في مؤتمر وزواء الخارحية العرب هو إن الورّواء تشدهم جميعا 
الرغبة الاكيدة والتصميم على ضرورة الخروج من الؤتمر بنتائج ايجابية وخلق الجو 
الصحمح الذي يمكن العريبمن الوقوف قي الكان الصحيح ني مواجهة آسراثيل ٠‏ 

وقال السيد صلاح إن اتفاق وزراءالخارجية العرب' كان كاملا في غرورةالاعدات كواجهة العدلو في اليادين 
الدفاعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وقال آن نتائج المؤتمر ستظهربحلاء في آاعقاب الؤتمرات اللاحتسةخاصة مؤتمر وزراء الاقتصاد والتخاع 
الى سيمهد الطريق امام عقد مؤتمرقمة عربي على اعلى الستويات ٠‏ 

وردا على سؤال حول نتائج مؤتمر 
وزراء الخارجية العرب ‏ بخصسومي 
تصفية الجو العربي قال السيد صلاح 
إن الشوائب التي اتعكر الجو العريي 
إنما هي نتيجة لتخطيط وتدير من 
القوى الخارجية: العادية كلعرب ءوآن 
هده القوى ما تزال ذائية في حخطقها 
لتدمير العلاقات بين الدول العربية ٠‏ 

وآاضاف إلنه عن للؤسف إن تنساق 
بعقى الفثات في عد عن الدول العربية 
وراء ايديوئوجيات هدلعة ومعادية 
وتريما فعلت ذلك يوعي منها 9و يدون 
وعي ٠‏ ولكن وبالرغم هن كل ذلك 
وبالرغم من أن عددا عن رؤساء الوفود 
جاموذ الى الاجتماعات وهم غير قادرين 
على تحديد مواقف دولهم بعراحة أو 
مقيدون بتعليمات مشددة ٠‏ فد انتصرت 
روح التقخي والرغبة في توحيد الصف 

اليقية على ص" عم 





مروو سنة على انقلاب 
حافظ الأسد 


ممشق - رويتر ب استقبل الفريق 
حاف الاسد رئيس الجمهوريسة 
السورية امس وقودا تمثل مجلس 





الليبي العقيد معمر القذافي ء في مقابلة 0 
التلرق 








العمال والمنظمات الوطنية والشعبيسة 


وقال إن بعض هلدول العربيةتواجه | من التقيد بوقف لطلاق. الناد فيالشرق 


مشاكل داخلية يينها تواجه السدول 


العربع: الاخرى صعوبات في للجال. 





الدوئي - واضاف إنه يجب حل هلم 
القضايا قبل استثناف القتال همع 
سرائيل - 

وقال العقيد القذافي فته على الرغم 
من انه الا يعارض في عقد مؤتمر قمة 





جوورج يوش اء سقير الولايات التحدة 
والسيد جاكوب مالك انب فير 
خارجية الاتحاد: السوفياتي وكقال لفن 
الوفد الصيتي ثائر اجداا ' بخطلب 
للترحيب | هكم ٠‏ 

كم اتطلق بعد ذلك كيشن حملة 
عثيفة على الولايات امتحدة التي انحى 
عليها باللائمة في ايقاء الصين خارج 
الامع التحدة طوال هته الدة وكتيئيها 
مع حكوم: ساتو الياياتية صيفةالتمثيل 
الرموج الفاشلة +٠‏ . 

| وقال السيد تشياو. انن الاتجامه 

اليقية على_صلة ع" 


هيكل يويد استتناف 
العلاقات مع. بون 
القاهرة ‏ اعلن السيد محمد حستين 
ميكل رئيس تحرير صحيفة «الاهراف 
في مقال نشر امس انها يؤيد اعاتة 
العلاقات اكدبلوماسية مع ككانيا اكقربية 
عع إن سياستها لم تكن عرضيصة 
باكنسية كلقضايا العربية  ٠‏ 
وكشفه السيد عيكل الثقاب لاول 
هرة اعن أن هصى لم تكن تؤيد قطع 
| العلاقات الدبلوماسية مع بون عام 
155 بعد اعتراف الانيا الغريية 
أباسرائيل وانها قلعت عدم العلاقات 
تابيدز .كوحدة الصف العربي - 
وقال أن القاهرة- اعترخت بالمانيا 
الشرقية قبل جميع الدول العربية وان 
الدول العريبة قطعت علاقاتها مسع 
آلانيا 'القربية . بعد ذلة وافسحت 
الجال ' لسنيطرة اسرائيل على المسرح 





| السياسي في آثاتيا اكقربية - 


الوقد الصيني في الجمعيةالعامة ثلامم امتحدة ذهولا لدى 
كثيربن من الديلوماسيين امس في وقت توتع قيه اعضاء الوقد 
عل اللجان السبع التابيفة للجمعية ٠‏ 
32 فقد حمل السيد تضياو كوان هوائائب. وزير خلرجية الصين ورئيس 
وفد بلاده تدى اعتلائه منصة الخطاية لاول مرة وبعد ٠ان.‏ استمح الى 58 
مندويا يرحيون ابه + على السولايات تتعدة كدولة عملاقة تسعى للسيكرة 
وعلى الاستعمار والامبرياليقوالصهيونية الاسرائيلية 

وطالب بان تخرج الولايات التحدةمن كوريا وتايوان واعلن عزم عد 
على استرداد نايوان ولتي قال انهاعقاطعة صينية ٠‏ 

وحنر السيد تياو #الساءهن ناسين أن ةل مغادلات 
الدول الكيرى حول نزح الاشلحة!لنووية عن وداء البلدائغير النوويةء 

وتحدث نائب وير الخارجيةالصينية بشكل تعوزه الحماسة عن السلسلة 
الطويلة عن خطب' الترحيب بدليشكر اولئتك الدين تحدثو( بمن فيهوالسيد 





عربي للبت فى هتنم القضية ١لا‏ آله 
لا يرى اية قائدة ترجى عن وراععقد 
مثل هنذا اكؤتمر وان العامل الوحيد 
اللي يؤدي الى نجاح مؤتمرات القمة 
يتفتى عن طريق استبدال عدد هن 
الحكام الحاليين في الدول العربية - 
وقال الزعم الليبي (ن على افراد 
النظمات الفلسطيتية السلحصة أن 
يبداود شن مجماتهم على اسرائيسل 
من الاردن + وسوريا وليتان ٠‏ ودعا 
الى القيام يتلل عسلح فل حاخلشبه 
جريرة سيناء كهاجمةالقواتالاسرائيامة 
الرابطة في ملطقة القناة . من الخلقفاء 
وقال انه يجب اعفاء (فراد النظمات 





2 يكنا 

عست 5 غاتدي . وز مص ع و 0 
0 تيودلهي ب صرحت السيدة انديرا غاندي رئيسة وزياء 
الهند امس ان الازمة القائمة ببن الهند والياكستان ستحل 
خلال شهر او شهرين وربماقبل ذلك * 

أوكانت السيدة غاندي تتحدث عن جولتها الاخيرة في عدد عن اليلدان 
القربية واكولايات اكتحدة امام اللجنة التنفيذية كحزب الؤتمرالحاكم في 
الهلد ٠‏ 

وقالت رئيسة وزراء الهند ان زيارةالوفد الباكستاني الاخيرة لل الصين 
الشعبية لم تكن اججة بالرغم عن انّحصيلتها كانت بعضالاساحةالصيتية٠‏ 
واضاقت السيدة غائدي ان الشكلةمؤقتة وان اللاجلين هن ياكتان 
+الشرقية اللوجودين في الهلد وعددهم 
للعرءلكرة الاجى» سيعودون الى 





وفاة الجاسوس 
السوفياتى اييل 
موسكو ل بويش ب قالت مصادر 
وثيقة ' الاطلاع هنا آمسى ان دودلف 
ايبل الجاسوس السوفياتي السايق في 
الولايات التحدة” الذي. جرى 'بادله في 
عام 1931 عند جدار برلين عتايل 
غاري باووز قائد طائرة التجسي 
الامركية_ «يو كم توفي عن عمر يناهز 
ليد عام ٠‏ 

وكان الكولوتل ايبل يدير شبكة 
تجسس . سوفياتية في الولايات المتحدة 
قبل اغتفاله والحكم عليه بالسحجن ٠‏ 
عاما في عام 1١969‏ - وخلف ايبيل 
التي 'كان يعاني عن سرطان في الرثة 
ملداستة اشهر وراءه زوحة وايلة ‏ * 


وقالت السيدة غاتدي اتها لاتعارض 
في عرابطة مرؤقيين دوكمين على امنداد 
البقية على صا ع5 





٠  طسوالا‎ 


واكد العقيد القذافي ان للعركة 
مطلوبة وانه يعارض فلدين يعتقدون | 


بآن الامة العربية الا يمكتها تحمل 
هزيمة اخرى - واضاف ١ن‏ اسرائيل 
هي التي الا تستطيع تحمل هزيمة + 


وتطرق الى الدور الذي قام يه 


واساتتة الجامعات ورجال الدين » 
بمناسبة هرود سنة على الاتقلاب الذي 
قام به الفريق الاسد واطاح فيه 
بالاتاسي وصلاح جديد - 

وقال عصدر رسمي ان ممثلي عنم 
الوفود اعربوا للفريق الاسد عن 
تحيتهم البالغة وآكنوا العزم والتصميم 


عقب ذكحاوتة الاتقلابية ‏ الفاشلة ضد | على متابعة السيرة يقيندته حتى النصر 


البقية على صربة ع" 


وتحقيق الاماني العربية - 





سآ هه 


١‏ وعباتويرما ١‏ رياس رين 


وتاخل سَعرَ م رَعهربا تامع ا 


باشل 


كمبالا ب و ٠ص ٠‏ فساجتمع الرقيس الاوغندي عيدي امينء» 
كيلة الثلاناء بالسفير الاسراثيلى في كميالا لبحث نتالج 
المعاهدات التي وقعت بين لوغندا واسرائيل قب لالاطاحة 





زيادة رسوم السفر 
للخارج على الاردنيين 

عمان ب روبتر ذكرت مصادر 
وذارة المالية الاردتية ان الوزارة 
اصدرت تعميما ابلغت فيه الراكز 
الجمركية ان الرسم على «لاردنيين الدين 
يسافرون الى الخارج لتمضية عيد 
الغطر قد رفع الى ضعفيه او ثلائة 
اضعافه ٠‏ 

وقالت الصادر إن الرسم المفروض 
على الكبار الذين يسافروت جوا رفح 
من ثلالة دثائير الى سستة ‏ بيتما وفع 
الرسم المفروض على من عم دون الثانية 
عثرة عن ديئار ونصف الى ثلاثة 
دناني  ٠‏ 


السودان يسعىى لمساعدة 
اكلاجثين فى الجلوب 
روها ‏ رويتر ب وصل عثا امسن 
قادما من القاهرة وزير خلرجية 
السودات . الدكتود متصور خالد في 
بداية جولته كنول اوروبا لجمصع 
مساعدات مائية للاجئين الذين يتدفقون 
على جنوب السودان - 
وصرح الدكتور خالد بأنه سيجتمع 
يقداسة اليايا بولس السادس للبحث 
معه في الساعدات التي يمكن تقديمها 
للاجتين ىق جنوب السودان 2 كما 
سيبعث تقس الموضوع مع السيسد 
ا البكرتير العام كلامم المتحدة ٠‏ 
وقال الدكتور خائد آن “م ألف 
1 لاجيء بقوا في آثيوييا واوتلدا ٠‏ 





2 ص - - أشن 1 
وج ردخ تر كيبي وعرمئهة 
ٍ ك. ل٠‏ ن سمء ض (كلان» 


حيفاء ديري هاعصماؤت 0١‏ تلقون 1995م 
تل ابيب : شارع اكلك داودرقم ١‏ 





- بالرئيس ميلتون اويوني ٠‏ 


ويذكر آن سيعة “فاقات وقعت بين 
البلدين خلال فترة حكلم 
الرئيس> اويوتي التي استمرت ثلاث 
ستوات ‏ - 
وذكرت عصادر حكوهية في كمبالا 
أن الرئيس الاوغندي طلب عن السغير 
البقية على صا ع/ 


بومبيدو يجتمع بوزير 
الخارحية الرومانية 
بلريس لل اوءص.٠ف‏ ال استقيل 





أ اترئيس الغرنسي حورج يومييدق ” 


بعد ظهن آمساء السيد كورثيليو 
عانيسكو 2 وزير الخارجية الروهائبة 
الذي يزور فرنسا حائيا - وداد البيحث 
ف عدا الاجتماع حول الققضايا الني 
تهم اليلدين وقضايا دولية +خرى 
وخامصة مسألة الامن الاوروبي والتعاون 
في اويويا - 


عالم بريطائنى 

يلجاالى روسيا 

لندن ل يونايتديرس ال اعلنست 
*مس وزارة الخارجية اليريطاتية أن 
عالما بريطانيا مختما في صتع محركات 
الطائرات ويعمل في شركة مرولى 
رويسء قد كجا الى الاتحاد السوفياتي 
تاركا وراءه روجته واولاد - 

وتالت معاددر حكومية ان العالم 
ويدعى هاروئد اوستين (5 اسنة) قد 
تاد بريطانيا لاسياب شخصية ويعتقد 
بن له صديقة في موسكو ٠‏ 










تلفون 56١مد؟‏ 


صفحة ‏ ؟ هه 





ا تفضيلة الشيخ عاط ف الحموري | 


والسلام عل سيدنا محمد وعنى العوصحبه ؤمن والاه ٠‏ 
وتعد : حمل الله الانسان ا خلقتعق ارضه .م وجعله سيدا لها يما 
وهبه من استعداد للعلم والعرفة »ومن قدئرة غلى التقكر والاستتياظ 2 
وعن دغبة في الوقوف على .طبالعلاتبياء . هما جعله (احق يها عن 
اللاتكة القربين الدين لا يعصون اللا آمرهم ويقصلونَ ها يؤهرون ٠‏ 
ولدلك كانت دعوة القرآن الوالعلم . آول ها دتعته الاسماع عمسن 
عقله ا ودعته القئوب اهن شرعه :زاقر؟ بسم ربك النى اخلق اء خلق 


رئسى سدنة. الحرم الادراعيمي الثريف | 
الحمد لله الرحمن . علم القرآن «خلق الانسان علمه البيان ا 


0 


الانسان من علق + اقر! وربك الاكرمائني علم بالقلم , علم الانسان ها] 


لم يعلي ٠‏ 

وآذا كانتت حكمة الله . قد اقتضتان يكون للانسان فى الحياة امد 
عحدود , خقد جعل الله اتعلم التافع.عوضا عن الامتداد الزمئي في حياة 
الانسان :ابه يدكر اء وعنيه دؤجر .وان تطاولت على موته الاعوام وعضت 
القرون ٠‏ يقول دسول الله صلوائله عليه وسلم : (ان هما يلحق 
الؤعن من عمله وحجبثاته بعد موتمعلما علمه ولشرمم) ٠‏ 

وقد جعل الله العلم . دعوة جميعالانبياء والرسلين . ومنهيج القادة 
والصلحين . يدعون التاس اليعويرشدونهم الى الخير + والى العزة 
من الدنيا والاخرة ٠‏ يقول اكله تعالى:(قل حل يستوى اكذين يعلمسون 
والذين الا يعلمون ء انما يتدذكراأولوا الالباب» . ٠‏ 

والعلم النافع . الني يدعو إليهالقرآت .ع هو العلم الذي ينفع الغرد 
والجتمع ٠‏ يكسب الفرد استقامة منسلوكه .2 وآطمئنانا هن قلبه ويقينا 
بربه (انما يخثى الله هن عباده العلماءآن الله عزيز غفو) 

ومن ناحية اخرىاء +آنه يدف علانسان الى كشضف عجائب امخلوقات”» 
للوقوف على عظمة خالقها 2 وليتمكنمن تسخيرها فيما يلفعه ويلقع أمته , 
وفيما ينفع. البشرية جمعاء - وتحقيقالهدى القرآن الذي أخير أن جميحع 
ما في الكون , مسخر للانسبان يقولاكله تعالى : 
السموات وما في الارض جميعا منه .أن في ذلك لايات لقوم يتتكرون) - 

ولقد أعطى الله الانسان م مغاتيحالعلم . بوسائل تسخر اللاقفع 
وتذليلها : يبحث علها ويلقب .ويبحث فيها ويدقق . ويمقداى ها 
يحصل عليه هن هعرخة . وعا يصلائيه عن علم ء يكون ذلك لاعنه وعزته 
وسعادته ٠‏ غقد جعل المولى بم وجلالعلم والعمل اساسا للتفاوت في 
الدنيا , كما حعل العلم والايمانوالعمل ميزانا للتفامل في حرجات| 
الاخرة , قال تعالى : (يا ايها الذينآمنوا اذا قيل لكم تفصحوا لمي 
المجالس قافسحوا يفسح الله لكم .واذا قل انشزوا فانشزوا 2 يرفوالله 
الذين آمنوا منكم والدين اوتوا العلمدرجات + والله بما تعملون خبي) - 
ووظيفة العلم في الحياة , ؟ن يكس فالطربق أهام السالكين 2 ويفصح 
لئاس عن غاياتهم المأموكة » ويرشدحوالي العمل هن أجل كرامة الانسان ء* 











روسخر لكىم ما في 


وا بد للعلم في ذلك , من قوة دافعة,وطاقة محريمة , تدقع إلى اللووأأ 


والتجدد , وتعتمد على ' الايمان باكلهرب العالمين ٠‏ الايمان الذي. يمنح| 
الفكر استناره , ويد العزائم .ويشحذ الهمي , ويكون للعلم ' 
الدرع ائلي يحفك علبه رونقه .ويمنعه هن أن يجمح به طقبان الغرور. 
والرغية في التسلط في الارض بقيرالحق . وكدلك : كات الامر الالهي 
يطلب العلم والاستفادة عته هقرونابالايمان بالله , والالتجاء (ليه قال 
الله تعالى (وقل رب زدني علما) ١ ٠.‏ 

وف سييل ذلك كله لا بد للعلماءءءعن تيادل الرآي ء حتى تتبوأ الامة 
' الكان اللائق بها من العزة » وتسوواق المرنية التي وضعها ثيها خاتقها , 
وبعث بها من السماء رسالة ترطهاعل حالىالرض لاك رلوم اد 
ف الاشعاع الروحى والحضاري , كماعو سايق المهد بها ٠‏ 

ولا شك آنه بالتعاون تقوية للهميوالطاقات ع حتى تحتاز الامة هائرة 
العجز الى دائرة القدرة ء ختمفضى فالحياة الناهضة , ولهذا جاء الامر 
الالهي واسع الدلالة في الحث عسبىالتعاون حسمن حائرة الب والتقوى 
روتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونواعل الاثم العدوان وائقوا آلله أن ائله 
شديد العقاب) ‏ * 

وكلما ارتفعت افاق المسؤولية .وتنوعت التكاليف . مانت الحاجة الى 
التعاون أعظم / وآلى التضلمن فسيرسائة الحياة أوجباء كان نصيب 


العلماء عن ذلك آكير . متهم الدين يحملون عبء 6 التفوس ٠‏ والمعوة 
الى شرف الغاية ويتاكد ذلك في كلمجدلات العلوم الدينية والدنيوية التى 


ترقى بالامة واليشرية الى اسمى عراتبالكمال ‏ * 

أيها الاخوة الصائمون : 

أحرك المسلمون الاولون ايحاءائقرآن في كل ذلك , فآحركوذ قيمة 
العلم ومنئزنته ٠‏ كانوا أمة أمية ., لاتقرا ولا تكتب , فجنوا في محصو 
أميتهم م ا حتى أثهم أطلقوا الاسير .آذ1 هو علم عددا عن آيناء السلمين 
القراءة «لالكتابة ٠‏ رفعو! بالعلم مكانة:كخامل ٠‏ وكان العلم فيما بيئهم : 
نسب الوضيع ٠‏ وغني الفقير وقوةالضعيف ٠‏ 

هذه يها الاخوة مكانة العلم فييتاء الجتمع كما يقررها اكقرآن ويوحى 
بها نسال الله آن برد آخر هنم "الامةالى اولها نعم يما نعموا وتسعد يما 


سعدوا ٠‏ 
واختهم حديثي بدعاء رسول اسل الله عليه وسلم : (اللهم 
انفعتي يما علممني وعلمني ها يد ينفعنيوزدني علما) ٠‏ والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته ٠.‏ 


الاضافة الخديدة 
مشروع يانصيب هبايس 


©7912 
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ِ 
استقالة المدير العام 

لوزارة الموااصلات 
القدس ل قدم مس السيد ريمون 

عارئيل . المديى العام لوزارةالواصلات 
استقالته من ملصيه وسستسلم خلال 
الابام القادعة عتصيه الجديد كمدير 


كقسم التطوير والتخطيط في بسك 


ديسكونت ٠‏ 
ويتوقم ٠ن‏ يتم في كانون الثاني 


القادم تعيين السيد تان حيرام 2 عدير 
قم التصدين في مجلس تلويق 


الحمضيات:هدير! عاما كورّارة المواصلات 
خلفا للسيد هارئيل ٠‏ 

ويعتير السيد عارئيل- خيير؛ فضي 
شؤون وسائط اللقل والسقلسدن 
والواصلات اليربة وكتن قد عين قي 
منصبه قبل ٠١١‏ سئوات عن قبل ودين 
الوامسلات انذاك السيد هوثسيه كرهل" 
البدء بتوزيع بطاقات 

هوية فى قطاع غزة 

القدس ‏ صرح أمس تاطق يلسان 
وزارة الداخلية آن ١١٠١‏ آلاف بطاقة 
هوية ستوزع اعتبارا عن اليوم على 
جميج الرجال هن سن ١١‏ خما فوق م 
في قطاع غيرة وشمال سيناء ٠‏ وكانت 
بطاقات الهوية التي بحوزة سكان 
قطاع غزة وشمال سيناء 2 قد وزعت 
عليهم في اوائل عام ١9"‏ بعد اجرامء 
عملية احصاء السكان +٠‏ وستكسون 
بطاقات الهوبة الجديدة داخل غلاف 
من الثايلون ومغلقة بصورة محكمة 
حتى لا يمكن تزويرها * 


الدعوة الى 'عدم اقامة 

للبانى غير الحيوية 
هن تقابة عمال البناء قي جلسةسكر تارية 
مركز تقابة' عمال اليناء بانه في حالة 
وجود عص في الايدي العاملقوالاموال 
قيجب عدم اقامة عدد كيبي من للباتى 
غير الحيوم: ٠‏ واوضعح انه يجرياقامة 
هيان غير حيوية على همساحة حوالسي 
عدون عتر عريع اء الامر الذي يؤدي 
الى فياه تكائيف واسعار هلبتاء 
ويقوض هن علاقات العمل ٠‏ 

وطالب السيد اعيسشر بيتقصير 
اسبوع العمل وجعله 0+ ساعة عمل 
فقط باستثناء < اشهر الصيف حيث 
يكون العمل بموجبي ساعاتعم[ 


فة + 


اعتقال استرالين 
بتهمة حيازة اللخدرات 

حيفا ل اعتقلت الشرطة صياحامس 
نوجين استراليين ‏ يقيمان ‏ في البلاد 
حائيا بتهمة حيازة الخدرات وتعاطيها 
والتاجرة بها ٠‏ 

وقد فاجات الشرم: الزوجن 3 
شقتيهما في حي عدار هكرمل وعثرت 
في «لتسقة على ١7‏ انربة حشسيش ٠‏ 

وكانتت شرطة هيناء حسفا قدصادرت 
كبلة الثلالاء قصف كيلوغرام مسن 
المخدوات كان في حوزة إحدا السياح 
الهوئتديين عنما اراد الصعودم الى 
ظهر سغيئة متوجهة الى اليونان - 
واعتقلت الشرطة هذ؟ السائحوستقدعه 
الى اللحاممة . 
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صدر اليوم كتاب الملرشد 
بية شرح وتحليل للنتصيتوص 
والمحفوظات ‏ ارشادات في التسبير والاملاء » عرض لمادة 
لقواعد وحل لعشررات التمارين - 

مجموعة الاسئلة اللمودحية 


يطلب من مكتية النصر التجاوية في ابلس وكافة اللكتبات | 





سلطات التحكم 
عائلة من طولكرم وقلقيلية 


محمد عيد الرحمن - عيد القادرصسن 
سعاده وعفيقة عثمان عراو - فاروق 
شتاق ٠‏ نهى مصطفى - (جمسسم 
بشمئاق ٠‏ طارق يشتاق ++ فسارس 
يشئاق - رفيق راد - سهام شريف 


وعامر عحمد (بو تصار - عزات صالح 
واحاد ذياب عثمان ٠‏ صيحوالعطار- 
شاهر عاشور ٠«سالم‏ يوسف محمودء 
سمير جراد ٠‏ عيدا الرحمن يوسف 
تمع ٠‏ محمود تصار -هشام رفيق عبد 
الرازق ٠‏ فاطمة هسام عيدالرازق ٠‏ 
هدين هشام عبد الرازق + فارس 
إعسام عبد الرازق + وفايز يوسف 
عبد اثله صبري 
منحح دراسية 

من هوئلند؟ا وقرنسا 

اعلتت الحكومة الهوكتدية عسن 
استعدادها كتقديم عد متح دحراسية 
لطلاب عن آسرائيل كلسئة الدراسية 
الجامعية 76 اب الا ٠‏ 

واشترطت حكوهتي عولتدا وفرنسا 
على الرشحين للحصول على هذه المنج 
إن يكونوا من حملة شهادة اليكالوريس 
على الاقل وأن لا اتؤزيد اعمارعم عن 
ال ها عاما ٠‏ 

وتشمل هته اتتح تكاليقف الدراسة 
والسكن والمصاريف الشخصية ٠‏ 


دراسة تشغيل دروز 
وعرب بوزارة الاتصال 
القدس ب علم عنا آمس أن الشيخ 
جبر داش معدي . تائب وؤيسر 
الاتصال سيراس لجنة شكلت فسي 
الوذارة الدراسة المكافيات تجنيدا قوى 





بشربة عن الوساط ااواطتين _العسبرب 


والدروز للعمل في الؤزارة' ٠.‏ 

وتعاني الوزارة حن تعص هائل في 
القوى البشرية هثل سعاة اليريسيد 
وفتبى التلفون وغرعم ٠‏ وقد شكل 
اللجنة وزير الاتصال السيد شمعون 
بيرس خلال. الجلسة التي عقدت في 
الودارة صباح آصى ٠.‏ 


توزيع الحلويات على. 
المعتقلين بمناسبة العيد 

ابلس . تراسلنا ‏ أدخلت يلدية 
نابلس الحلويات الى المتقلين العريه 
في السجون الاسرائيلية وسجن ابلس 
والني تم جمعها هن سكان المدينسة 
يمناسبة عيد القطر السعيد ‏ + والتي 
بلغ مجموع وزنها حواتي هلاه كيلو 
غراما وقد أدخلت 'منه الكميات هن 
قبل اليلدية وقامت ادارة السجون 
يتوزيعها ‏ * 


تدشين معامل موئتيتا 
لانتاج الاوراق اكنزلية 
حيفا ب من شقيق ملصور ا احتفل 
بعد ظهر آمس في مديتة تهريا تحت 
وعاية السيد يلحاس سير وير 
للالية والتجارة والصتاعة بسعشسيت 
معامل +هونتيناء ألتي .انتج مختلف 
الاوراق التزكية كأوداق الؤينسة 
والتواليت وأوراق التقليقا - 
ويبلخ راسمال الشركة 4 علايين 
و--ه آلف ثيرة ساممت يلصف هذا 


| المبلغ معامل هوثتينا الام في التمسا * 


: شرطة أاسراتيل 0 لواء حيقفا 


تشارك الشرطي اول محمد زبيدات بوقاة 





الادبية 





- اعداد عدنان السسمان 


ل 
ظ 
ظ 
ظ 





2٠‏ تصارايح زيارة 
عناسبة عيد الفطر . 


القدس ل صرح آمعس التافكق. 
قبج - نادية ابو قتصار - وتنسدى | بلسات وذدرة الداخلية بان الوذارة 
وحازم ٠‏ ومتى وماجده ورفا وماجد | صادقت على 


5٠‏ تصاريح زيارة أعن 
الضفة الشرقية والدول العربية الى 
الشفة الغربية يمناسية شهر رهضات 
اكبارك وعيك القطر السعيد * 

كما واققت على 94٠‏ طلب جمبع 
شمل جديد عن شرقي القاس - 


الطلب الى السلطات 
المحلية التقيد 
بتقليص النفقات 


القدس ل بعث اعسالدكتوريوسقف. 


بورغ وزير الداخلية برسالة السى 
السيد قالون- رئيس مركرز السلطة 
اللحلية م طلب يها اليه أن تتقيسد 
السلطات المحلمة بالتعليماتوالقرؤرات 
التي صادقت علبها الحكومة ووذادة 
الالية قيل يضعة يام بغصوص تقليص 
نفقات البلديات وللجالس للحلية ٠‏ 

وعلم ان وذير الداخلية طلب من 


رؤساء البلديات والجالس الحلية في . 


جميع اتحاء البلاد تقديم تقاربر منتغلمة 
عن التوفيرات التي فجمت عن تقليص 
نفقات السلعلات الحلياة 


أن طبيغة العصر الذي تعيض فيه ٠.‏ 
عصئ التكنولوجيا والتقدم والازدهار» ٠‏ 
تتطلب لان يكون في كل هدينة وفي كل 
قربة هحكتية عامة تحوي نفيس الكتب 


واعمها حتى يتمكن طالب العلم أن . 


إبجد ضالته التشودة في المكتبة - 
ان وجود مكتية عامة في كل مدينة 
وف كل قرية ضرورة ملحة ٠٠‏ فيدلا 


.من أن يقضي شباينا أوقاتهم في 


التسكع في الشوارع والوقوف على 
مثلثات ‏ الطرق | يرقبون ‏ الاأايصود 
والتاهبون 2 والانؤواء في زوايا 
المقاهي ٠-‏ يقضون سويعات بين 
جدران المكتية مع الحرف والكلمة - 
يستفيدون من أوقات خراغهم يدلا من 
قتلها بلا قائية م-- 

ان هديئة آربحا تضم نخبة عمنازة 
من طلائعنا الثقفة : شييا وشياتا | 
وشابات وائله كن الاجحاف يحقهمم 
وبعق العلم أن لا تكون هناك مكتبة 
عامة يتزودون متها من تور العلم 
وتلعرفة . وانه أن الخجل حا أن لا 
تكون في عدينة ؟ريحا وغيرها من اكدن 
مكتية عامة يستطع الاننان أن يتزود 


السجن م سنوات 


المواطن تجسس لصائح 


الدول العربية 

تل ابيب ل حكمت امس الحكمة 
الركزب؛ هنا على هواطن هن تلابيب 
بالسجن كئة م ستوات بعد اداته 
بالتجسس لصائح الدول العرية ٠‏ 

وتبين من حيثيات الحكم أن الحكوم 
عليه كان قد وصل إلى اليلاد قادما 
هن تأجر عام لادة1ا ثم غادرعا الى 
دولة في وسط ا بعد حوالسي 


| سين واتصل: بوكلا اصلحتسي 


الاستخيارات الصربة والسورية 
وسلمهبا ععلومات عسكرية مقايل 
العصول على حبالع من كال ٠‏ 

و اوائل العام الماضي عاداللحكوم 


| عليه اق اليلاد حيث القي القيفرهليه 


بعد تحريات طويلة جرت عله ٠‏ 
بسنسناسسس سيد 


تصحيح اعلان براءة 
طوكرم ل ورد خطا في جريسدة 
الانياء الصادرة متا ريخا ةا 
علان باسم فخرية كامل سعيدعرفات 
والسحيح ها يلي 3 
انحن ايناء حيدى سعيد ووالداتتنا 
وجميع اكارينا في الفضقة والشارج سملن 
براءقتا النامة قانونياوعشائرياورسميا 
من اقلدعوة انام حدر بعيد وتعثبر 
انفنا غير مصؤوكين علها اعتبارا عن 
تاريخ تشر عله الاعلان في الجربدة - 
ابناء سيتم سيد وأقار بهم 
عتهم. برمان حامر سميد 





٠. 7‏ القدس - من اميل اخزعل ل يقوم 


0 عائلة". من طولكرم لك 


قلقملية الواسانا - تسلمءت بلدية قلقيلية امس قائمة ' 
جديدة من قوائم جمع شم العائلات التي وافقت عليها 
العسكسري وتتضمن هته القائمة أسماء 
ية تقرر السماح لها 0 الى 
البلاد وثيما يلي اسماء الموافق على عودة اصحابها , 

ابراهيم ايو +قصاب ٠‏ زريفةصيري وابراهيم حتون - محمد رمف 
خليل متصور هتصور ٠‏ وليد صبحي الغطة ٠‏ على يوسف عثمان ٠‏ بسمة 1 


]| جليون دولار -* واتشيم ١‏ 





الون يزور الخليل 
وبيت لم اليوم 
صياح اليوم السيد يثثال الون ”» 
تاتب رئيسة” الوزراه ووزير العارف 


والثقافة بجولة في _منطقتي الليسل | 


وديت لم ا 
وكريات لديم * 
“كما سيلتقي برؤساء بلديات بيت 


لحم وبيت جالا وبيت ساحود و بمخاتير * 


ووجهاء القرى المجاورة وذلك لبحث 
الشبؤوت التملقة ببلدياتهم ‏ + 


.'زدياد العملة الصعبة" 
فى بنك اسرائثيل 


القدسى - زادت العملة الصعبة فى 
ينك اسرائيل خلال الشهر اكاضسي 
بارا هليون <ولاد . وبئقت ارلادوه 


البتك حتى الا٠١(/ا5١‏ أن الديون 
الستحقة للبنتك عن الخكومة قدا 
اتخفقضت ب ار" ليرة ٠‏ 

وذكرت اوساط اقتصاديةفي القدس 
نن اتخفاض حجم دبون الحكومة كينك 
اسرائيل يعود فل سياسة وزادة ككالع" 
تقليص حجم *تفقات في الاقستصاد. 
والعمل على تخفيف ضقوط التضخم 
المالى + : 


5 ملابين كيرة ميزانيات 
بلديات القطاع ' 
'القدس ال ذكرت ' اوساط وزادة 
الداخلية آمس ان مجموع ميزانيات 
بلديات قطاع غزّة بالاضافة اق بلدية 
العريشى بلغت خلال إلسنة آلاضية 
حواتي ستة هلايين ليرة اسرائيليسة 
انفق معكمها على مشاريع التطوير 

والبتاء ٠. ٠‏ 
وقالت الاوساط انه لم يكن هناك 
اي عجر. في هيزانيات عله اليلديات 
وان بلدية العريش جمعت مبالغ هن 
امال تزيد عن عيزانيتها الاصلية 

بحوالي 4٠‏ الف كيرة ٠‏ 


يستقي منه ايثاوؤنا أعلمهم ء 
وستكون عونا الاولتك الدين لم اإيؤتوا 
خصيبا عن العلم لكي يثمو! لقافتهمع 
ويضيقوا الى معلوماتهم *٠‏ 
انني آناشد واهيب برئيس اليلدية 
وبالمجلس البلدي أن يبارعا باتخاذ 
قرار عاخل بارساء قواعذا اككتبة التي 
سيكون يها الخير الوفير الابناثتا ٠‏ 
وكنا في رئيس اليلدية ومجلسها 
اليلدي كبير الامل وعظيم الثقة في أن 
يستجميا ككل نداء يتبع هن الاخلاص 
والحب للمديئة وآملها ٠‏ 
صالح عيد يالو ‏ ارييحا عبد بالى اريحا 


١‏ انا بيع 


عيد ميلاد سعيسد 


احتفل الزميل همدوح عيد الحق 
وكيل الانباء وصاحب مكتيتي دار 
القكر العربي ودئر العلوم يتابلسسن 
امس يعيد ميلاده التاسع والثلاثون 
وقد «قام «ضلة خاصة في منزله لهذم 
الغاية حفرها الاهل والاصدقاء 


200000 


من ميزانية .| 


عشيرة تتامدفوق بعضها 





الاسم الكاهل 
العنو انل الكامل 


مسادقة قر رمدفنان رقب" على 











ف غرفة ضتيلة القيرل :8 ؛ 


: ولايقر بالهم الاالقا ال ماضريوا الرؤو اننا 
وعند هذا تنتهي اجسامهم - اىدفاد مثل لون ١‏ . 8" 

اها عرفت ايها القارى الكريم حل اللغز لهذا اليوم فاقطم | - 
اللرفقة' بعد تعيتتها. » واجمع القسائم التي ستظهر تباعا في يقية 5-5 
الشهر امبارك » ثم ابعث بها الينا لفونهاية الشهى على المنون ص أو 

ا صحيفة «الانباء» ات زاوية (لغرز رمضان)» 

ّ صء٠ب‏ 578 القدس أيك ا 
ةك ستوزع حمس جوائن' ثمينة على الغائزين من بين اه 1 
#اكبر نسية مسن الأجوبة الضحيبحة : ٠‏ 00 
8 1 7 2 ٍ 3 


مممده هو معي معدم ودد وس م ا 








0 للمواد 5 


7 اللد ‏ غادر البلاد امسن السيد اهارون ريق م ؛ لد 


ف ميناء 





سيد الس 2 


العام' لسلطة الموانىء متوجهااق لندن لانهاء المفاوضان ب 


الختصين البريطانيين حول اقامة مخزن . للمواد. ال 0 


في ميناء حيفا 
وقال السيد ديم ان مشرروع 
هقامة اللغزن سينتهى في غضون استتين 
وسيكلفتف حوالي ستة ملايين ليرة 
بالافاقة الى قيمةالتجهيزات الكيماوية 
النى سيدفع ثمنها التجار الديسن 


يستوردون المواد_الكيماوية منالخارج 
واضاف : أن مشروع اقاعة اأخرن , 


اعر ,ملح تنيجة الزيادة الكبيرة التي 
طرات على «ستيراد للواد الكيماوية 
خلال السلوات للاضية. ١ | ٠‏ 
واستعرض “لالسيد ‏ ريمق اعمال 
سلطة اكوانىء بمناسية هرود اسلة عل 
تسلمه عتصب المدير العام للسلطة 
فال انه بالقار1[: للوضع الاقتصادي 
العام كانت اعمال السلطة جيدة رقم 
بعص الاغرايات. في موائى” اليلام + 
واعرب عن مله يان: يمر موسسم 
تصدير (لحمضيات ' القادم بدون اية 


مشاكل + خاصة ؤان عمال كلواتىء , 


سيطاليون بتجديد اتفاقات (لعمل في 
كانون الثاني القادم ٠‏ - 
وتحدث عن قضية الازدحام في 


الواتى فقال لن هذا الازدحام ناجم |. 


عن كاثرة +لسفن التي تمل الى هلم 
الوانى» لتفريع حمولتها وليس بسيب 
«تشاكل والاضرايات ٠ ١‏ 


مقتل 4 اشخاص 


فى 5 جوادث طرق 


حيغا ‏ وقعت ليلة الثلاناء ويوم ١]‏ 


+مس: اثمانية حوادث طرق في منطقة 
حيفا اسفرت عن هقتل ١‏ اشسخاصس 


وجرح 4 ٠خرين‏ وذلك نتيجة الامطار ' 
الغزيرة التي هطلت في المنطقة كيله 1 


الثلاثاء ٠‏ 
وف الرملة قلت شابة في ال14 
عن عمرها بعد أل دهستها سيسارة 
شحن كانت تسير يسرعة في الشارع 
الرئيسي -واعتقلت الشرطة سائق 

السيارة للتحقيق معه ٠.‏ 


> آلف ليرة 
ريما في ذلك التحويل 


+ اضافة خاصة 


ادنى حد لقيمة الجائزة الاولل 
٠‏ آلف ليرة 


ريما قٍ ذلك التحويل 
+اضاقة خاصة) 


إنتهج لك عادة دائمة ب 
املا استمارة 'نوتو 



























أ متفرقة 0 ا" 
: وعدية ولا يطرا تغير ' 


71١-1١1١141 الاربعاء‎ 


التحر كات 





العراتية وتضية ذلسطين 


الاسابيع الاخية تحرثات عراقية في مختل ف انحاء العالم العربي ٠‏ وقد 

شهدت بيع 
لوحظت هته المحركات بعد احداث داخلية وخارجية ومن خلال ظروف خاصة يعيشها 
العراق تحت النظام البعكم الحالي ٠‏ وفي جملتها ايفاد ثلاثئة وزداء ال الخارجوزعت 
ادوارمصم تشمل امارات الخليوج ٠‏ ومشسرق العالوالعردي قالقيت على عاتق وزير 












22352 


قد عون مجرد مصادفة ان يمدرمجلسى فيادة الثوبة اكليبي كانوتا 
باعادة خرض اكرماة فى الوقت. الليكان الرئيس انود السادات يجري فيه و 
و محادتات مع الرئيس ععمر القناتيوبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة 
وقد تكون ايضا مجرد مصادفة أ3ّيصبر الكجلس قرار؟ بمراجعة القوانين ' 
إلليبية بحيث الا تتناقض اجكامهامم مبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ 







دنيا كنب ملتاريخ :ا« هى: دنيا الجياة ماضيها راوها 


علينا ان نعيد 53 التعاون سمرته ته الاو 


بقلم : يسو اابراعيم. 


منه الحلبة هم الغائصون في 


عتنب اننا ١‏ هت 1 
البحاتون في دنية.” 1 ارخ قليلون والجلون اناس لاسا والاستر كل 


(عماهاء الستخرجون دررهالناقعة .- العارضون اياهاامام 


العارقف احمد عيد الستار 
الوحدة عبدالله الخضير زيارة 
سوريا والاردن ٠‏ وعلى وزبر 
الشسياب حامد الحيوري زيارة 
الكويت + والىجانب الزيارات 
ارسلت بغداد متاكرات الى 
حول عردية مختلفة وبضمتها 
فصر * 

والناية من كل سصله الزيارات 
واللذكراتاء كما أعلتها الرئيسالعراقي 
؟حمد حسن اليكر كوكاكة الانياء العربية 
حي اداء دود العراق فى توحيد اكرافق 
والقدرات | العريية للوقوف يوجه 
الصهيونية والحقاظ عل عروية الخليج 
ومعالجة القضايا العربية على ضله 
الصلحة العربية العليا . وقتح ياب 
الحوار عن طريق أيفادالوفود واستقيال 
السؤولين العرب ٠‏ وقال ان العراق 
رفس أن يتورط في مازق الا يمكن 
الخروج متها بدون تصفية ‏ قضية 
افلسطن . 


السادات سيب رحةللعر اق ١‏ 


غير ان كل في عينين لا يصمعب عليه 
أن يرى ان النشاط العراقي قد دب 
الى الخارج في اعقاب زيارة لم تكن الى 
العراق بائنات يل إلى أعاكن حساسة 
جدا بالنسبة الى يقداد - ويقصد يذلك 
الزيارة التي قام بها الرئيس المصري 
للكويت وابران في طريقه الى ذيادة 
موسكو - فالكويت حسب رأ يالعراقين 
تقع ضمن نطاق منطقة النغوذ العراقية, 
وبحكم مجارتها للعراق لها أهمية 
استراتيجية كبرى , وتمثل ركتاهاما 
في الحسابات القائمة على هلء الفراغ في 
الخليج بعد جلاء القوات اليريطانية 
عن آماراته »* 

إها آيران غيينها وبين العراق ما 
صئح الحداد ء فهتاك اللاحة في شط 


العرب وقد اتتزعت من العراق وسط | 


نزاع حاد وحملات أعلامية متيادئة 
مازالت دائرة حتى إلان + وقامت 
السلطات العراقية يطرد رعايا ايرانيين 


يعدون , وسط اتهامات آيرانية 
بارتكاب قطائع وأساليب يطنبية ضد 


الرعايا الايرانين وعناك خلافات حول 
توزيع اكياه الشتركة بين اكيلدين 
على حدوذهها يضاف الى ذلك مطاليسة 
يران يثلاث جرر يعتيرها العراق 
استراتيجية في الخليج - وسطا كل 
هذه العلاقات التي الا يمكن آن توصف 
مطلقا بانها منتظمة 2 زار الرئيس 
السادات آيران فاظهر الى جانب هن 
إيقف والى م يسعى ٠‏ 
محاولة الخروج من العزلة 
ثم ان العراق كان يعانى هن عزلة 
متفاقمة في العالم العربي 2 وكات 
الحكومة العراقية قد بدات بمهاجمة 
معر مند أن قيلت في عهد الرحوم عيد 
التاصر اليادأة الامربكية 2 بل مندذ أن 
قبلت مصر ومثلها الاردن بقرار للباداة 
الامن 41؟اا٠‏ واعتبرت قبول للياداة 
والقرار توطئة لتصفية القضية 
الفاسطيئية » وعبات اجهزة اعلابها 
للتحريح والتتديد بكل. من اختاروا 
الحل السياسي وسيلة للتثلب على 
أزمة الشرق الاوسط ٠‏ ولكن في ائدة 
الاخرة اخدذ العراق يحاول كر طوق 
هلم العزكة م فكانت اتصالاتهيواسطة 
احد الوزراء العراقيين مع سور باشريكة 
مصر في الاتحاد الثلاثي ولكنها مكل 
العراق ترفضص الميادأة الامريكية وقرار 
مجلس الامن اء ومع الاردن الذي كان 
شريك مصر آيضا في جميع خطواتها + 
ولكن تلك الشراكة اخذتبالتصدع متد 
أن أعلن الرئيس (نور السادات يشهر 
شياط اكاضي عن هياداته القائمة على 
الحل الجزئي التضمن أعادة فمح قنئاة 
السويس - 
عودة القوات العراقية الى 
الارمن ؟. 
.ولعل أهم ما جد بين الارذن والعراق 
كُ الاونة الاخرة عو الشائعات التي 
اخنت تروج لها آجهزة الاعلام في كلا 
البلدين حول عودة أو قرب عودة 
القوات ' العراقية الى الاركن ٠‏ . وعناكمن 
الصحف اللينائية , ومثها صحيفة 
الحياة » من ذهبت الى حد التول أن 
طلائع هذه القوات قد وصلت السى 
الحدود العراقية ب : الارونية وإخذت 
ترابظ في الثقاط التي كانت تحتلها 
قبل نهاية الستة الماضية * 
واذا ثبتت هنهم الشائعات فآن ما 
يستتر وراءها يعود الى رغية اللك 
حسين فى الفقط على مصر وردعها عن 
الحل العزئي ل لاعتقاده بن ذلك من 
شاته أن ملسي الجرء الآخر | وهو 
السحاب اسرائيل كليا هن للتاطق التي 
احتلتها . وبالتائي يضف قايلية 
للسلومة الاردنية اعع | اسرائيل أو مع 
العتامر الدوكية او في حلية للؤبسات 
الدوكية وف متدمتها الاعم التحدة عوقد 


الحو ادي زيارة 





حاول الملك حين أن يشق طريقسه 
الى الاعتهام العربي والعالمي عن طريق 
آثارة عسألة القدس فى مجلس الامن ٠‏ 
ولكن التتيجة لم تكن مشلجعة 2 ويكفي 
تدليلا على ذلك إن سوريا كم تصوت 
الى جاتب القراد الصادر يهنا الثأن 
بحجة إنه لم يذهب بعيدا كما آرادته 
لا تحتراتر تابي ارك تحتبارحته لياق 
بقلم : مراقب 
لل يدقن 
ولا يستيعد آن يكون ألكلام حولعودة 
العراق الى الارافي الاردنية هثاورة 
اخرى للفضغف على القاهرة في اتجام 
يمثل رغرات عمان 'أو يقرب متها ٠‏ 
آما الجبهة الشرقية . فقدت جرت 
عدة محاولات لاحيائها ويعث الكلام 
عنها ولا سيما في مؤتمر وزراء الخارجية 
والدفاع العرب الذي انعقد قيل بضعة 
آيام هو جزم آخر في محاولة العراق 
كر عزلته ومعاوتيمر صيطالنشاط 
العراقي الاخر ا. وفي الوقت ذاته تعبيلة 
الطاقات العربية للعمل تمد اسرائيل 
بزعامة مصر ٠‏ الا انه ئيس واضحا ما 
أذ كان العراق يوافق على المطلب 
الاردني الاساسي الاحياء الجبهقاء شرقية 
وهو وضع القوات العراكية تحت آمرة 
القياحة الاردنية وعدم أشراك المنظمات 
في شؤون الجبهة - 
العراق ومسألة فلسطين 
بيد أن هناك سؤالا يطرح أقسه 
بان العامل الفلسطيني فيما يحدث 
وها قد يجد وهو هل الغاية عي خدمة 
القفبية القلسطينية ؟ الجواب حو : 
قد تكون ثمة خدمة ولكنها اكثر عل 
الهامش منها الى أي شيء آخر فالادحن 
مازال على سياستهالجارية وهياستعادة 


الضفة القربية لتكون جزء!ا عن الملكة ' 


الاردنية الهاشمية بدون | فلسطين 
ويصرف النظر عن رغيات شعبفلسطين 
وضد أي فكرة لدولة فلسطيتية ٠‏ 
والعراق- يعمل “ما يعمل فق" تطتناق”| 
عتاورانه العربية بصرف النظرا عسسن 
فلسطين كو يكل ها يتصل يها «وعتدما 
كانت القوات العراقية ترابط فى 
الاراضي الاردنية وقعت_أمامها ولي 
وسطها وبالقرب هنها اكبرمعركةتصفية 
ضد اكنظلمات فلم تحرك تلك القوات 
ساكثا نساعدتها وجل ها فملته 
السلطات العراقية هو كبول فلول 
جبهة التحرير العربية التايعة لها بعد 
الضربة القاصمة التي [نزلتها السلطات 
الاردنية باللنظمات ٠‏ 

كدنك لايزال العراق بتخذاحراءات 
مشددة ضد أي نشاق للمنظماتداخل 
الاراضي العراقية - وبوخد من ولق 








زار 


مواعيد نشرات الاخيار 
«عيداء *٠‏ عرلا ء لاي 

مالكلا ع *ءو<١‏ > دكر؟١‏ 
«اره١‏ ,. «لرلا١‏ , ٠*كارو5ا‏ 
درام يا لدر*؟ م **زوة؟ 

٠ر١1‏ من معزوفات فرقة الدار 
مغر١٠١‏ عن أغاني . رمضان هثراا من 
آقوال الصف دكاراا من أغانيتا 
معدا هن أغاتي فيروز -٠ر؟١اكاذيب‏ 
وحقائق دار؟١‏ خنوى عبيد ٠آرك]ا‏ 
اعلام في الاسلام -ار1 الحنيعجرني 
وار٠‏ !ين الرافدين -4ر4١‏ خواطر 
وذكريات 55ر4١‏ هجبوعة من الاغاني 
٠كره١‏ ندوة الاربعاء 0كرة١‏ حكايات 
غريبة ٠-يا١‏ آم كلثوم لاو" امسا بقة 
في معرفة القرآن الكريم +لار11 تلاوة 
من القرآن الكريم لواذان المقغرب7ار/ا١‏ 
مشساعر عع الايمان والتود «ادلاة امل 
وسليع شوقي - صدقي شكري مكرلا١‏ 
حديث --ر4م١‏ رسائل الستمعين العرب 
الى ذويهم هءرها قضية وقرار ١٠1د4١ا‏ 
من الغناء العراقي «كرم١1‏ عالم 
الصبحافة ٠ر١‏ وجبة فكاهة -مرم١ا‏ 
فريد الاطرش -٠-وة١‏ زاوية الرياضة 
دار؟! محمد حمال ١525١‏ مع مرزارعي 
الضفة القربية ه154 اليوم في الاتباء 
وإار-؟ سلاما وتحة -هرذ؟ تعليقات 
خاطفة دارا دلال شمالي 5هؤرا؟ 
علام في الصميم ددرا يعقوب مرلد 
-.ر؟؟ من أغاتي محمد عيد الوهاب 
جر؟؟ _حديث العم حمدان ‏ *كركلا 
محهد وشدى - شادية 9216 مسن 
الغناء العراتي ١ر38‏ ودبع الصا 
ساح -مر؟ عمسات حافئةه ار 5 
خوائر في رغان مكارغ7 عطربة 
السهرة ل الحاة الصقيرة ٠‏ 


السعودبمة وعدن وصتعاء ٠‏ وعلى وزير 





سي ئة علمت عشاميئها. في الشهرا ماضي 
وجود تعمات صارعة لدى الشرطة 
العراقية يشان دخول رجال امنظمات 
وحمل السالاح او الاتجاد يمواد وصفت 
ياتها ممتوعة ٠‏ وطوئيت للتظمات باق 
تلم السلطات العراقية ف الخال 
بأسماء فى رعايا عراقيين يريكون 
الاتغمام اليها وذتك قبل الانضهام » 
وترويد السلطات العراقية يتماذج 
الرخص وآوامر العمل وحتى نماذجمن 
الاختام المستعملة ‏ . وكدلك ‏ تقديم 
سخ من جميع النشرات والمتشورات 
التعلقة باراء التظمات قل توزيعها ٠‏ 
وكانت السلطات العرفقية قد حظرت 
عل النظمات التجبعات وعقد الاجتماعات 
أو جمع التبرعات او الانتقال من مكان 
إلى اخ يدون ترخيص وقد وقفت بغداد 
موقها متاونا من مؤتمري جدة الاحراذ 
مصائحة بين الارحن والنظمات يوساطة 
مصرية - سعودية * 

التحركات | العراقية الاخية أذن 
عامثية بالنسبة الى قضية فلسطين » 
ولكتها اساسية بالنسية الى موازئة 
المواقف المصرية . وكسر طَوق العزلة 
واكتساب عطف حول عربيةلها مصالحها 
الخاصة على السياسة العراقية » وعدم 
ترك لليدزن صر أو كغيرها في تنفيد 
سياستها العربية أو الشرق أوسطية٠‏ 





عفاجاة سارة تتتظر عشاق الافلام 
العائية هذا المساء - الفيلم السذي 
سيقدمه التلفزيون ليس فقطا احدث 
ما قدعه حتى الان .ايل يعتبر خير 
ما قدم ء ومن اقوى الافلام التي شغلت 
الصحافة والنقاد ئدة طويلة . واقصد 


به فيلم جوزيف لوزي الذي اخرجع 


عام اجكلات الغادم حا .0ك 

وقيل إن اتحدث عن القيلم اود 
أن أقدم مشرجه للقراء 

جوزيف وولتون وزي ل "اسلف 
كان حتى سثة ١9059‏ في طليعسة 
للخرجين” الامريكبين الدين اشتهروا 
يقدرتهم البارعة على #خراج الافلام 
المثيرة التي توت اعصاب المتفرجو دم 
ميهور الانفاس إلى الشاشة - وفسي 
السنة المذكورة أدخل اسمه الى القائمة 
السوداء في عهد الارهاب المكارتي الذي 
عرث فسادا في أوساط الفنانينالامريكيين 
وقد اضطر بعض هؤلاء الفنانين لليحث 
عن عصادد رزق جديدة 2 في حين اثر 
البعفى الآخر أن يعمل في الخفاء كتاب 
سيثاريو 2 وببيع انتاجه تحت آسم 
مستعار وباسعار رخيصة 2 وغادر قسم 
منهم الولايات اللتحدة الى اويويا - 
وكان جوزيف لوسي من بين الدين 
غاحروا وطنهم ٠‏ واستقر في بريطانما 
حيث قدمت اله السيلها الير يطانيةكافة 
التسهيلات والمساعدات اللازمة ٠واليوم‏ 
بعد آن ظهر أسمه ء واصيحت أفلامه 
تعرض في الولايات اكلحدة + واضحت 
الطريق مفتوحة أمامه للعودة 2 اثر 
لوسي البقاء في بريطانيا بعد إنتشرب 
الجو البريطائي بسرعة » و#ضحوخبيرا 
بالنقس البريطانية والجتمعالبريطاني 

وقد صنع لوسي عددا كييرا من 
الافلام في بريطانيا . تالت شهسرة 
عامية وعرضت فى كافة انحاء العالم » 
وكانت موضع أهتمام الثقاد متها 


سا اايقا امح اجان مورو 2 نا عبو ٠‏ 


لاجتمع ب مع متائلى ييكر ب القساء 
يطريق الصدفة ل مع عاردى كروجر . 
الاجل املك والوطن ‏ مع تسوم 
كورقني ‏ الخادم ‏ مع ديرك يوجارد 
وسارة ميلو هوديستي بليق - مع 
مانيكا خيتي ‏ حادث تصادم ‏ هع ديرك 
يوجارد ‏ وجكين ماسارد ٠‏ 

فيلمه . الخادم ‏ كتب السيتاويو 
له هارولد فينتى , وقد استند في 
'كتابته على افكار من 'كتاب روبينموهام 
وكتاية السيتاريو وحدها ء أو قل 
بحد خاتها تحفة تشكل قاعنة رئيسية 
كرائعة خنية هن الدرجة الاو > 

الاحداث تدود في بيت قديم في .حي 
جليسي الراقي في لندن ٠‏ تونسي 
شاب غتى بهى الطلعة + اصيل ونبيل 


الثلقتيهون الاشائيي 

«ماره طبيعة تالولاد -.ر" اؤلاة 
حارتنا 5211 اسراليل اليوم كر" 
همسة "كر اضواء على الاحناثلا5ر" 
عرض برامج رلا أخبار وشسؤون 
الساعة «؟رلاا ستوات اليطولة ٠درم‏ 
نشرة آخبار -لأرم حليب وعسل -+*د؟ 
فلم سيتمائي -مر-١‏ نشرة كخبار ٠‏ 








٠‏ ه» 


رتسا كلاتعام 


انحاء العاكم 2 ولاكثر عن 


الى طرايلس. ٠‏ 


لبك ما 1 ا 5 م1 9101 امعو ود 


قد تكون هجرد صدفة اء ولكن فؤالوفت نفسه قد يكون عناك 
عن عذا .اكتوقيت بحيث يعود القذافي'لى امر كان يتمئى أن يأآخذ به 
اجتماعات رؤساء كول اتحساةالجمهوريات في الاسبوع الاول 
تشرين الاول الكاغي في القاهرة وعضوالاجتماع الذي قم فيه اختيار 


ا ا ب سوس سيا الاير د 
الاتحاد بان . يعلنون قيه وتوف حولةالاتحاد الى حانب السلمين في 
سيب. الم ياخد الرئيسان الاشتراكياق 1 
والاسد ‏ بوجهة ‏ ثتقر الرئيس - غسير الاشتراكي القدافي - وكا كان " 
الييان كم يصئر عن الرؤساء انثلالة فان القدافي اعلن ‏ ها يريد بعد عودا 


.قصاد 
خلال 
من 


0 0 


ويقال ايضا انه فى الاجتماع 556 القديقي ان تحرم فصل وسوديا ءّ 
الخمرة واكبسر اكحرمين في لمييا “ولم ياخد السادات والاسد براي و 
القداقي لاسياب وجيهة - ويقال كتتكان القذبق طالب خلال ذلك الاجتماع ؟ 
يغرض الزكاة في دول الاتحاد وكم ياخذالسادات والاسد أبرايه لانهما وي 


فعلا ذلك فانهما سيعيدان النظر فواللظام الاقتصادي الاشتراكي ف كلء 
وض عر وسوريا ٠‏ وحيال ذلك انتظر القدذاقي القرصضة المناسية لاعلاق فرش و 


لانهما عحرمان اصلا ٠‏ 


اللمبي ٠.‏ 
الجمهور بات 
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واشقر ٠‏ عاد من جنوب أفريقيا بعدان 
أمفى يها سنوات ولكن توتي اليس 
رجلا عمليا » يكره الحياة العملية + 
ويتهرب من مواجهة للتاعب عمنوم 
الشخصية ٠‏ ضعيف الارادة وهو 
يفضل أن يتمتع بسبايه وحياته ٠-‏ 
بغناه ومركزه ٠٠‏ طعام فاخر ٠‏ نبيد 
معتق, ٠:‏ وعائلة مجترمة “كنا قلا 
يريد خادمة يل جتتلمان ب يخدمه- 
وهكذا ينتقي مع عوجو بارات الذي 
جاء يلبي دعوة تشرها توني فيالصحف 
ومن المقابلة الاوى بين السيد والمسود 
في اكيت القديم المهجور العاري الاثاث 
نتسعصر بتسي» غريب ٠‏ بأن اللقاء بين 
هدين الرجلين الختلفين في كل شىء 
سيتتهي الى هاساة - ومن هذا اللقاء 
بدات خطوط 'عبة القدر نتضح +*هوجو 
اصيح سرعة الرجل القايضض على زعام 
الاعود في الدير - اله يؤنث الثار ا 
ويصمم الديكورات حسب ذوقه مو 
وضع الخطط للمستقيل 2 وتونسي 
يتقبل كل هذا راضيا , بعد أن آصيح 
يعتمد عليه كل الاعتماد + ولكزلتوني 
خطيبة تدعى سوزان © ومن زياراتها 
الاولى للدار كرعت الخادم 2 ونيهت 
توني الى صفاقئه » والى تصرفاتله 
الغريية ٠‏ ولكن توني كان أضعف هن 
أن يتخد خطوة عملية لردع هوجو 
وايقافه عند حده - ولكي يزيح سوزان 
العقبة الاخيرة في طريقه للسيظرة على 
توني والدار » استدعى عشسيقته» قيرا 
وذعم انها اخته -- قروية سافجة ٠‏ 
استدعاها لتساعنه في آعمال الدار ٠‏ 
كانت خيرا قطة حنسية نافرة ذات 
00 مغرية مثيرة ٠‏ شعر طويل 
ه .يفوضى مغرية ‏ وشفتا نتدعوان 
ا الزاهدين كللقيل - تنورة قصيرة 
ضيقة ٠0‏ وسيجارة ل تقارق طرق 
القع ره هلم القطة الجنسية يسلطها 
هوجو على توني 2 بعد أن ايتيهه الل 
تنورتها القصيرة وجتسيتها الفاضحة- 
فهي تقدم الفطور له في القراشرو تحثي 
لترتقع التتورة الى اعلى وهو يدخل 
حمامه كيجدها علرية تقسل فيه -- 
وييدا المراع ددخل نمه -- اتهسا 
سحرته ‏ - الم يتعود على عهدذ1 انلو 
البهيمي الرخيص عن الجنس ء وكان 
أضعف هن آن يستطيع مقاومته «وثات 
مساء بعد أن عاد من نزهة مع سوتان 
في ساعة متآخرة ودعا سوذان لتمفي 
معه عطلة أآخر الاسيوع في داده يقاجا 
الاثنان بالتور يليعث عن غرفة نولي 
وعتدسا يقتحمان الغرفة _ يجدان هوجو 
وثيرا في وفع لا ببق شك في تسوع 
العلاقات الحقيقية بيتهها .- ويصضشم 
توني » وبعاتب قيرا . فتسخر متمومن 
مراتزه وتعلته انها قررت الزواج عن 
اد 2ه 
ويطرد توتي الاثتين + ولكن سوذان 
تهجره أيقا بعد أن يلست منأمكانية 
إصلاحه ٠‏ فبقى وحده ٠-٠‏ وبدا يشرب 
ويشرب ٠٠‏ ويؤود البارات للشسيوعة 
وقات ساء التقى امع هوجو كماد به 
الى الداد ٠‏ وتثيرت العلاقات نتهيا - 
كم يعد هوجو الخادم الكامل للثالي 
المطع م ابل اصيح رفيق توي ونديمه 
البيت عمته الغفوفى ولعتلا بالتاخورات 


ليبا التي تحت صحرائها انهار. من 
0 حيث الازهر او سوريا التي وطىءارضها عشرات الخلفقك المسلمين - 
عن -ه النهار » ل بيروت 


الزكاة فى كبيا 2 ولم يكن هتالك؟ي هبرد لاعلان تحريم الخمرة واكيسر و 


ان القذاني الا بخفي تطرقه الاسلامي و يجاهر به . ووصل به الامر د 
يوم الى حد رقغى النزول في فدقشيراتون في القاهرة بحجة ان فيو 
الفندق خمرة والدين الاسلاميحرم الخمرة - 

وهذا التطرف له عؤيتدون ولبهمعارضون داخل مجلس قيادة الشورة و 
الا ان هذا التطرف فيسهالكثير هن الاحراج ترفيقيه في اتلد 
٠‏ ذلك ان كثيرين سوف يتساءئون كيف تفرض الزكاة ف 
الذهبي الاسود © ولا تفرفن في حر 


7 0 اي اا ا ااا ااا ا ا 


اقنادم 


والرجلان يمضيان الوقت في لعب 


القمار والتدخين والشرب وتناولالغداء 


على مائدة واحدة * 


ونات يوم مطير عادت غيرا ميللة 
.. وركعت على قدم قوتي تقيلها 
كيعيدها قتظاهر هوجو يأنه يطردهاء ٠‏ 
ولكن سرعان ها عادت تحتل مكانتها في 
الدار واصيع ‏ الثلانة أيمفنوق إوقاتهمٍ 


معا” ولا كرجوة من الذبن إلا لشراء 


ما يلزم ٠‏ وتطرد كلل بدأاوا يدعون 
في الامسيات رجالا ونساء -٠‏ محطمين 
نفسيا وبدتيا ٠+‏ حيث يحيون ليال 
داغرة أحمراء ٠٠‏ كل شميء فيها مياج٠‏ 

وذات مساء. عادت سودان وفتجلها 
هوجو الياب وقادها الى تونيالدي طلب 
منها ان تعود من حرث آنت ٠‏ واقترب 
منها هوجو وقيلها ٠‏ لم تعارض في 
الرداية ٠‏ جو الدار الذي بعيس فيه 
خطييها افرّعها 2. ولكتها شسا 
شعرت بحرارة القيلة هوت على خدم 
يصفعة اليمة وخرجت هن الدار فرّعة 
مدعورة لا تصدق انها نجت بجلدها 
واقترب توتي هن هوجو ليعاتبه لانه 
قبل سودان - أكان يفار مله أم 
عليه؟ ‏ فسقط دن أعلى الدرج وهوى 
الى اسقل ٠٠‏ الى التاع ++ السلى 
الحقيض ٠‏ 

عدة هو علخص سيثاريو فسسله 
التحفة اللوذية اكرائعة -المخرجوالؤلف 
ومعا ابطال قصتهما على طاولةالتشريح 
وأتتهرا كنا مكتونات تفوبهم وقلويهم 
في عمل فتي خائد - الكاميرا الحساسة 
لدوجلاس سلوكوسب التي قدمت النا 
صورا فلة كانت في حركة دائتما رغم 
إن أحداث الفبلم تدور في مكان واحد- 
كانت “تلاطف الاثاث العتيق + تعكس 
ريق المصابديح البلوربة وتعكس ينس 
الوقت ياطن نفوس الابطال - التركيب 
المذهل لريجنائد عيلز + والوسيقى 
الساحرة تجون دتكوريث وضعوا 
اللمسات الإخيرة في هنا العمل الكبير - 
ديرك يوجارد يدور عوجو جاوزالايداع 
كات الضيطان بصورة أنسان - سارة 
هبلق كانت قطة جنسية يدق وحقيقة 
جيس خوكس فى “ول دور سيتمائي 
له يدود توني وواترى كريح | يدور 
الخطية سولق * 

تدذكر آنت على موعد امع جوريسف 
كوذي وتخته في الساعة وكرمة مساء 
ترجمة عربية ترافقك مزبداية الريظ 
وحتى تهايته - 








مره 
حرب ياريحا 
يرحب نكم ويدعو 


لقذاء عطلة العيد بين 
حدائقه الغتاء 


فا 1 ا :اجاج جا جا" جا جك جاجالي: جا جا بفنجان اجا جاج جانيا الجا ينج بانج 


ا 


بها والاخد متها ما يفيدهم فيشؤون حياتهم 
يهديها هؤلاء البحاثون الىيني البشر التقويم 
سبقوهم ق هلم الحياة ٠ؤتنكب‏ الإخطاء 


المؤرخون انق" :كتنب التاريخجٌ 
لتحدير اللاحقين" منها 000 
أخطرت اليا عله الفكرة وآنا اقرآ 
هته إلايام كتايا أهداه الي الاستاق 
الياهو اغاسى 2 وهو تاب تاريخي 
غتواته - «اسرائيل آمة : وتاريخها» 
كؤلقه اللرحوم البروفيس لور 9-نة 
بولاكة . وكانت حائرة التشر التابعة 


؟ | لوزيرة الدفاع الاسرائيلية قد طيعتهم 


بالعيرية عام ١90‏ 2 ثم ترحمه الى 
العربية. الاستاة رسمي ببادسة ء 
فتاولة الاستاة أغاسي المحرر العام 
لدار النشى العربي » فاجري تعديلا 
واختصارا واسهابا . وزاد ,عليهمقاطع 
وفصولا *٠‏ 

والؤتف عن حيث آصله العبري 
يبحث. فى كتريخ أمة اسرائثيل وجميع 
مراحل هنز التاريخ » آي عن. عهد جدنا. 
ابراهيم الخليل الى عصرتا الحاضر ٠‏ 
وأاني ما آردت في هذا القال. هلا أن 
اتثاول قصلا واحد!ا هو الفصل السايع 
عشر من الفصول التى زادها الاستاذ 
لاسي على الولف الذكور -- خهدةا 
الفصل آثار عتدى ذكريات كثيرات 
ذات علاقق' ووشيجة اصيلة بالوضع 
الذي نشا بين اليهود والعرب علمة 
والقلسطيتيين متهم خاصة . هلد 
الحرب العامية الاوى ويعدها ء وايان 
الحرب العالمية الثانية +٠0‏ وهشسلم 
موضوعات الا أبغي الخوض فيها 
جميعا . إنها أجتزىء هنها موضوعا 
واحدا فقط . عو موضوع رأي املك 
فصل الاول ملك العراق في . الحركة 
الصهيونية عامة . وفي: اليهود خاصة٠‏ 

لعف جاء في حاشيه لواضع 
هذا الفصل - ل أن المرحوم 
موشه شاريت روى له بانها 
قد التقى ابان الحرب العالمية 
الثانية .باحد.. زعماء المصريين 
البرذين إفي عصيف على بعل 
الكرفل: : ققال' له “هن أدىات 
لديكم الكثر مسن 0 
والمهندسبين واخسى أن 
'تستغويهم اورؤبا لاعادة بناثها 
بعد الحرب ء قلا تتركوهصم 
يذهيون ٠‏ ان الشرق الاوسط 
سيكون بأمس الحاجة اليهم - 

وهذه العيارة هي -التي أكارت عندي 
ذكربات كثيرة 1 ٠2-0‏ ذكريات الامير 
فيصل الزعيم. العربي الجاهد في سوح 
الثورة العريية الكبرى أيام الحرب 
العالمية الاولى -٠‏ ذكريات هذا الزعيم 
الذي قاد جحافل العرب الثاثرين الى 
الثيام 4 ٠.‏ وفيها توج ملكا على 
سوديا ٠٠‏ اول حولة عربية كانت نتاج 
تلك الثورة الكبرى ٠٠‏ حتى اطاح 
يها الغرنسبون وعاونهم في ذتك الجهلة 
من النفعيين العرب وثوي “السرؤوس 
الحمومة هنهم ! - لفكانت واقمبة 
ميسلون فاتطوى خيها أمل فيملوامال 
رفاقه عن قادة الثورة العربية !1 ٠‏ 
وكان ها كان حتى. أكتعد فيصل عرش 
العراق ٠-‏ 

وفيصل هذا عيب الله 5 كان 
الدماغ المفكر والزعيم الذي آراد الامته 
أن تبعث عن جديد ٠-‏ تبعث بغطوات 
ثيرة صائبة ا. عستيرة بالعلم ا ميتعدة 
عن الزلات + معتيرة' بالواقع . متعاونة 
مع الاخربن من ذوي النيات الحسنة 
-- وكان رحمه الله ينظر الى الحركة 
الصهيونية نظر العاقل التريث 0م نظر 
الذي . يريد أن بحيا وبتقدم يشعيه , 
محترها الحركات | القومية | الاخرى | ٠٠‏ 
ومن عنا آبدى رأيه في الحركة 
المهيونية قبل أن يكون ملكا ٠.‏ 
وهاك هذا الراىي في ضمن رسائته 
التي بعث بها من باريس في شهر 
اذار سستة 19316 الى الاستاذ فراتكقورتد 
رئيس وفد يهود أميركا : 

باريس فى ١‏ مارس ٠.‏ 

- عزيرىي الستر :فراتكفورتد - 
«اني آرعب في التهاز فرصة متابلتسي 
كلاو الصهيوني أميركا لاخيركم ابم 
طلنا أبلغته للدكتود وايزمن في بلاه 
العرب وف أورويا ٠‏ أئنا تشعر بان 
العرب واليهود أخوان في العشعرية ٠‏ 
وتطانا تتلو! هما هن مقطهديهم وصن 
حكومات تغوثهم قوة ويكنا - غير 
أنه بمنابية ستوح خرصة سعيسدة 
أصبحوا قادرين على القيام بالخطوات 
الول التحفيق آماليهم. الوطلبسة 
مهتساندين هتعاوئين ٠‏ 

حانتا معثر العرب 76 يوا 
العظماء والتتورين اعلا ٠‏ انعطف على 
الحراكة المهيوئية العطف الخاص - 
آن مفدنا قد وقف انماما على المطالب 
التي قدمتها الجمعية اكصهيونية بالامس 
الى مؤتمر الصلح . ورايه يها آنها 





عادلة ومعتدلة ٠‏ واثنا استيدل كل اها 





فى وسعنا » بقدد .ما يتعلق الام يثاء 
في سيبل تاييد هذه الطاكب ٠‏ و(قنا_ 
تقدم : تهانينا القلبية الخائمة البى 
اليهود بمتاسية عودتوم الى بالادهم”» + 

تقد احتفيت يايراد عله العبادات 
من رساتة فيصل الى فراتكفور كما 
أثبتها الامتة #غاسي فقي خضله المذكورا 
من الكتاب ٠0‏ وقيها راى صاحث 
الرسبالة في الخركة الصهيوتية واضحا 


امنصفا لا كيس غيه ولا أيهام ٠‏ - اليعيد 


مله والتريب  ٠٠‏ 
وكما أسلفت أن اتفصل. السايع 
عشر من كتاب «اسرائيل آهة وتتريكهاء 
آثار عندي ذكربات كثيرة . ولا سيما 
الحاشية ٠‏ الخاصة بهَا أ رواهم اكرحوم 
موشه “شاديت عما لأبداه له زعيم 
عسي يارذا ا عو الرحوم أسماعيل 
صدقي ها إظن -- خقد كان هلا 
الزعيم .عن الفكربن الحاذقين بين زعماء 
مصر .- ولكن رايه هنا الذي أيداه 
أتشاريت قد سبقه فيه فيصل الاول 

ملك العراق -- وكيف ؟ 

تقد “روى لنا في حيته الداكتورسامي 
شوكت احد وذراء العراق .واحد 
خاصة المرحوم فيصل وآاقربهم. اليه + 
وذلك في سئة -18. يوم أن كان 
فيصل. دهي* مخططاته شروعات بثاءة . 
سياسية واقتصادية واجتماعية 2 بعد 
أن اصبح ١العراق‏ حوكة مستقلة بحكم 
معاهدة حزيران .19 وانتحق عضوا 
في عصية الامم خلال شهر أيُلول عام 
+79 ا وى لا الدكتور سامسي 
شوكت «آن سيدنا قد عزم على أقامة 
.مشروع هائل ينقع العراق نفعا كيراء 
فسالتاه : ها هو هذا المتروج ؟ .٠-‏ 
قال : ديرى سيدا آن الحرب الناذي 
في المانيا قد إشتد ساعذه واستشرى 
دلؤه وتعالت على اليهود غمته . .ويا 
دجال العليين والطب ,. والاقتصاد. + متهم 
ينزحون عن المانيا .. خملينا ان التتهز 
هذه القرصة ختدعو هؤلاء العلمساء 
للتوجه الى العراق كلعمل والعيش فيه 
-٠‏ وعلينا أن تسعى إلى أقبول أي 
يهودي يهس ائانيا أى أورويا آنيجي” 
للتوطن في: العراق حتى ولو بلغ عدح 
عؤلاء الهاجرين الى ليون انسمة ال*ء 

وروى الدكتور ساعي شوكت أله 
سمع من فيصل وهو في حضرته يقول: 
«ومن . في هذا العالم الجائر .اوق عنا 
بهم 4+ هم هن جددتنا وظيلتنا وينو 
عمومتنا الاقريون +٠‏ ندعوهم يعودون 
الى ربوعنا وريوعهمء يلقحون مجتمعاتنا 
بعلومهم وصناعاتهم وفتونهم  ٠-١‏ ائثا 
بهذا نعيد. واياهم سيرة لاجداد الامجاد 
-- عله. قفارنا ومحارينا تنشد من 
ايحصيها 2 وهته كنيز يطونها اتفتقر الى 
من يستترجها ويستنيطا منها آخييا 
وفيرا نرتع فيه ويرتعون هم معنا ٠.‏ 
هذه اراضينا الخصية تشكو العقم 
اندي أصابها به الاغراب كرونا بعد 
قرون -٠‏ هلم آنهارنا العديدة تنساب 
مياعها الى البحر ٠٠‏ هذا الجهل الذي 
يلف بردائه الاخرق الكثرة هن بنينا 
-- هذا إلفقر السائد في كل مكان دن 
رحاب مواطن قومنا ٠٠‏ كل ذلك يريد 
هنا بعثا جديدا -- كل ذلك يدعولنا 
الى تحقيق هذا البعث -٠‏ آنا قوم 
اغنياء في كل شيء إلا العلم ع وعتامر 
هذا العلم في هذا العصير ٠٠‏ لقد عرف 
قومنا "كيف يتهفىو يثور اميايا ٠‏ وابدى 
سخاء ما بعده سكاء في آداء غخريية 
الدم لهله النهضسة السيامية .. وهو 
احوج ها يكون الان الىنهضة اقتصادية 
وصنتاعية ٠-٠‏ فحين خرج إجدادنا عن 
حزيرتهم لم يمتد سلطالهم ولم يتمكن 
هد؛ اللطان عن الصمود دمرا ويلا 
ا بعد أن انتفعوز باكتياسهم العلوم 
من الشعوب | التي | سيقتهم ‏ إليها ٠‏ 
والا بالتماون مع ايناء عمومتهم. إليهود 
وشرعم . فاقاموا حظارة ويئوا مجدا 
-- دالان وتحن أحفاد اولك الاجداد 
بعد آن 'كسرنا طوق حكم لاغرابوآقهنا 
دولة عرية في عراقنا ا وقال شاعر 
الثيل عثا : آننا آمة امة تلشي» الحياة 
وتيتي كيناء الابوة الامجاد ٠0‏ علينا 
إن نيب كينا قول هنا الشاعيس ,2 
وعلينا ؟لا نكون اقل من أسلافنا 
العياسين فى هله الارس الطيبة ٠٠‏ 
فاولئك الإسلاف في آيام زعانهم كالوا 
قد استعانوا يعلوم الاجانب وممرفتهم 
في آقامة صروح دولتهم -٠‏ آم تحن 
اليوم فعلوم عمرنا متوارة في بلسي 
عمومتنا اليهود ٠١‏ هم الغلياء بها اكثر 
هن رهم -٠‏ وأننا آغلياء يما حبانا 
الله بد من وسعة الاراضي في دليبا 
العرب جميعا -- أكما تعلون أحدنينا 
عع اليهود في الافبي العيد لخبي 
الجسع . علينا اليوم أن نيد لهذا 
اللعاون اسيته الاولى الخيرنا وخيرعم.٠‏ 


ويثر :مالمهيمالسيلٍ 3 
اعوجاجاتهم بمايطلعون عليه” من تجاربالدين . 
التي ارتكبها هؤلاء السابقون وسطرما 





. فيصل 'يقول أن رائحة الرسوزالشي . 





اراد الغي ليلاده ولقوعه عن طريد 
اكتعاون مع هذا الثبعب ». ولكن 'أبي 
الجاهلون الخترون أن يسمعوه فل 


٠٠‏ وهذه خير هدبية 































وتفس حواية الدكتود _ ساموشو كن 
حته ء رواها ايضا المرخوم «ستوخيتر - 
رئيس الديوان اكلكي يومناك ٠٠وكان.‏ 
بول من -#خلص .للخلصسين للبيق 
الهاشمي ,. كما "كان يلظر الى فيصل ٠‏ 
رسولا اختارته العناية الالهية ليقور” 
اكعرب. في القرن الشرين إلى عجد عزي:- ١‏ 
جديد ا حتى أنه كان جين يكبل يد 1 


الذكية تعيق من ايد سيظة هلا ب 
وراي غغيصل هدا م إو شرو 
الهائل كما سماط :ساعي .شوكت , قل. 
أياعا طوالا مددر بحث . ومتاققنة عند 
وين رجا خاصته ا غانعقدت النيسة 
في #ول انصر على حعوة عشرات مسن أ 
لاطباء الالان اليهود للقنوم. الى يقتا 5 
غير إن عنه ١لنية‏ وجدت لها ممارضي” 
1 الاطباء الع اقيين التفعيين. + فاخئوا 
ن بالفكرة ويبثون حعاياتواسية 
ا في ” مجالسهم, الخاصة ٠٠‏ ونها. 
يدكر 'آن شقيق الذكتور سامي شوكت ١١‏ 
وهو الدكتور. الجراح صائب شبوكت ٠,‏ 
كان فى مقدمة المعلرضين ' للفكرة .:..حتي 
قال فيصل لسامي «أن آخاك يفضل 
مصفاحته «الشخصبية على. مصلحة العربق' 
العامة , وآن هؤلاء الذين يقفون حير : 
عثرة في سييل عشروعاتي ها عم الا 
إعداء الوطن العربي ميمه الى 1٠.‏ 
واقوال قيصل علم عن ابثانالشس * 
اليهودي تعد شاهد عدل على اتصاحها. 
مان “كما وصفته زعيها اعرئيا اصزلا 


لالم بحر في انفسه الى أن توفاء الله في ' 56 
خريف اسنة 151 -٠‏ وما اكثر مثل ٠‏ 
مؤلاء الجاطلين حتى اليوم وت غ# 
عام 151 11 - / 


!]فا انمز اال انالا )ا زنط زو ازا ل خلو طخل رن سنالا 












ع قد أو ولزع عن نمي "1 

التتقيت بمثال من هؤلاء في [ 
الاخرة ١‏ اثناء إجراء عملية جراحية 
كني » ولسوء حي أء ظرا. تلو ف 
الجرح ء الام الذي أبقاني في 
لمثال الدة التي 





4 ع 
اننا 


مدقمو 


الستشفى أدبعة 
كنتت (نوقعها - 

اوسى الجراح المسؤول 
الشمادة “اتثسرات ا 
5 يوميا مع العلاج اللازم ٠‏ 
د الجرائيم , ولعن حقرة العرن 
ع يتهرب: من عمله , على العكس 
5 جميع اكمرشات اللواتي لمن 


لوم ويه 


11 
3 


ابت ا 


0 


0 


أن 
ٌ 
بالواجب على ' الم وجه مشكورات 

كم تمادي كلك لالمرش اكثر هن 
ذلك .آذ لم يجس التبض © 


3 
1 


1 
4 
4 
مين" 


ا ا 


ولعدم - وجود درو .عا 2 
باستطاعته الاستمراد” في لغيه <لن] . 
يفمنا 1 


0 ف مين في عل؟ 8 ٠‏ 
مثل هذا للمرضس كيوذ قم 9 


ك 
4 
ْ 1 
ع 


كبر من لعي 7 والوشتيا] 
والدرسين + لا إيقومون ع 5 
مي ومرعان ها ايتقا 
بالانشقال 0 
:ذا السؤول ليدلنوا على شير 
أ ولتهم وميجريتهم 2 

أ الالساق أخبر. بطبعه ٠‏ ولا 8 
اللئش والاحيق وللواريه هم 

- أالاستمرهد قا اها نيفق لفقو 





حك 4 عت 


+ 


يقالب . 








. ونحن «د بهتىء كل مواصن يقنوم هذا العيد السعيد , 
* '-.. نوجو ان يحل السلام فوقربوع شرقنا » فترفرف راياته 


خفاقة ويتعرف كل فرد متاالق العمل والبتاء والانتاج ءا 


“0ر' فيه رفاهية وسعادة المجتمعكله ٠‏ 
2.2 فيه رفاهية و ادة المجتمعكله 


5 وكل عبد وانتم بخير ٠‏ 


...0 حكايات ادبية 


ساك 
سال دحل !ابن العلاء حاجة موعدم 
بها ثم تعترت عليه فلقيه الرجل ء 
وقال له .: وعدتني وعدا فلم ,تنجزه 1 
فقال أبن العلاء : ومن آولى بالثم ؟1 
ونا لاني وعدتك وكم أنجز ٠‏ يلما 
نت فرحت بالوعد ولقيتتي محتشهما ٠‏ 
أ 
حكى الاصمعي أن أبا .بكر المبديق 
الله عنه » كان أذا مدح قال - 
اللهم انت آعلم بي هن نفسي + وآنا 
,7 اعلم بنفسي متهم ٠‏ اللهم أجعلتي 
خرا مما يحسبون ء واغفر لي مالا 
يعلمون ولا تؤاخدني بما يقولون ٠‏ .. 
ا 00 
بنت القاضى يحمي بن اكثم عند 
يناموثن. في جوف الليل 2 وقام ليشرب 
هاه فلما زآه سآكه 5 
7 ال مالك يا يحيي ؟ فعرف أنه عطشان 
أخقام .الى أحمل اللا وجاءه بكوق هاه ٠‏ 





اخ ساس 


لولده ٠‏ ويضرب هذا الثل للرجصل 
تكلمه وله شآن يشقله عنلك ٠‏ 
اه ا مه 
عش رجبا 'تى عجبا 
كان اللحرث بن عياد ‏ الثعليي 
لعرآة سليطة اللسان غطلقها ختزوجت 
يرجل إخر - وصدف إن لتقي عسنا 
الرجل الحرث يوما . خاعلم الحرث 
بمنزلته علد الكراة ٠‏ فقال له الحرث : 
عض ارجيا تق عجبا ٠‏ فشيهة معذدة 
تريصها في يتها شهر رجب الذي الا 
يكون فيه حرباء فاذا انقفى حدائت 
الاهوال ٠‏ بريد بذلك آنه بعد قليل 
سيرى هن سوء عشرتها عجيا + 
اك 
قبة نجران ٠‏ 
هي اقبة عظيمة قيل انها كانت تظل 
آلف رجحل ٠‏ وكان اذا نزل بهامستجر 
اجير أو خائف امن آو جائح أشيع أو 
ونجرإن ‏ بلدا في اليمن كانت هلم 
القبة بجانب نهر في للديئة ٠‏ ويغرب 


ايها ؛كثل في حالات حماية للستجسير. 


خم والخائف والجائع وقناء الحاجات الكل 





١ 3‏ راى.. محمد . بن وابع ولده يخثال 






فبعاة وقال : اتدري هن انت ؟ آما 
“مق «فاشتريتها ' يمثتى درعم »2 واما 
أبوة قلا اكثر الله في السلمين مثله ٠‏ 
1 ا : 
كان الحارث بن عباد في حرب واداد 
أن يظفر بعنوه عدي بن “ربيعة اليثار 
منها٠‏ وبيتما هو ايبحث عله اسر رجلا 
وطلب منه أن يدله على عدي: ٠‏ فقال 





6 5 
اناسنا 


نالل له الاسير .د.اتطلقني “من اأسسسرك .ان 1 *' 
دللتك. عليه ؟ قا : نعم : قال : 
تسلياة انا عدي -:-.فاطلقه وقاء بوعتم ١‏ . 
بصني 2 أعخات 
كع .22 0 20000 . 
0 1 دجل الى #الاحنقت بن قيسوجعل 


أيسيئه. ويشتنه والاحلقء أصامت الا 
ع يتكلم - ومازال «الرجل يفوم يماجادت 
ريل ني به القريحة والئفس الصغيرة » حتى 
اب إد الإجتف : القيام للقداء ع قاقبل 
ءءء يبي على الرجل وقال له : يا هذا إن غداءنا 


ني قد حفر ء, فانهضص بنا اليه ان شلت 
' فاطرق الرجل .خجلا واعتدر عما :يدر 
00 با لا . 
3 ل : 
53 دوى ايو غعريرة !ان رجلا قال : 
01 رايا رسول الله مرني. بعمل وأقلل + 


غقال الرسول ‏ صل : لا تقضبااء 
يلها لم آعاد عليه فقال : ولا تغقبب ٠‏ 
3 صاااه 
١ 5‏ أشاعد على ين: آبي طالب في «سوق 
ان ع3 اكتصر جارية أتيكي فقال الها غ هنا 
لي اثاتك ؟ قالت : بأعني تمرا بدرعم 
فر هولاي ,'فابى أن يقيله ٠‏ فقال 
لإعلي .: يا صاحب التمر اخد تمسركل 
واعطها. درهما , فانها خندم وكيس لها 
| كر ٠‏ فرقض البائع اول الامر 2 وكا 
ون ال28. يل اله أن الذي يكلمه: #مير الؤمنين 
ليا صب تمرها وإعطاها حرهما م وقال * 
0 1 آحنبٍ أن ترغى على - خقال له علي : 
له 4 إ, ها رضي عتك إلا 'آذا 'أوفيت التاس 
| حتونه, 2 0007 


اللننذا 






ا 


3 عزل 'الاسكتدن 'غلاما عن عماله "عن 







7ج اليه يوما وساله : كيف أتجد 
1 عملك 5 ققال 2 اطال أله يقاء خلقك1 
بين سمال تشرف باترجال , وذلك بحسن 
لما | السيرة والانصاف وأقامة العدلوتجتب 
٠“ 7‏ الاسراقف ٠‏ فاستحسين الاسكندر مقالله 
ا 





0 0-7 





ا . 6 إينى محمد بن عمران 

جدله ا قفى الامون ام اساله : لم اينيت هذا 
القهر حذاء قصري ؟ خقال : احبيتان 

يها" ترى تعمتك .على , وجملته صب 


ني عينيك ٠‏ خاستحسن المامون جوايبه 


ين #سلة "ل الى 1 
اه اموس ا 5 
يي با يوا 7 
و ل ل "لا ١‏ 


1 امم الأاسم 

قدم رجل من سقر وهو جائع ٠‏ فقيل 
7 اله : يهتك الفلرس وكان قد ولد لله 
أ عام , فال هما إصتع يه : أكلها ام 
جه أشربه ؟افقالت ابر1©» 2 غرتان 
اط قأديكوا له , آي اخلطوا كه طعاما! - 
ا فلم (كل قال 2 كين الهلا أوكعه -* 
يا الغرتان . : . الجائم 


0 
: يا‎ ١ 








٠‏ *< الريك : الخلط. نوع من 
8 و3261 2 :ولد ؟ الظبية 2 استعسلرم ١‏ 
ل 0 5 0 ٠.‏ 





خظر ". .وولاه عملا حرا ٠00‏ كم ٠‏ 


قصرم لزاء : 


من يطلبها - 


/ 0 
لفل تعلم © 
اليس حصسحينا أن الامتتاع عن 
آكل اللحوم يؤدي الى الاصابة بالانيميا 
وانحطاط الجسم + فقد استطاع ايى 
العلاء العري أن يعيش آرنعين عاما 
دون أن يقرب اللحوم ‏ ومنتجات 
الحيوان * : 
ات اؤليلن"”ضحيحا” آن 'الخيزا الابيمّن 
مهل الْهقم وخقيف على المعدة 2 3 
الواقع عكس ذلك تماما » فهو ضعب 
الهضم محلب للامساك لخلوه هنالائياف 
السليلوزية م ختهلا عن أنه عديم 
القيمة الغدائية لضياعاغلب الفيتامينات 
والواذ للعدنية في اللشلة الستيعدم ٠‏ 
ولس صحيحا آن للبتدورةتائيا 
سيئًا على آهراض الكلى , خقد اثبت 
العنب الحديث أخطا هذه النظرية ٠‏ 
وليسى صحبحا أن الاكثار مسن 
تنتاول العتب يسيب مرض الزائلدة 


٠‏ الدودية .نتيجة هرود بعض بذوده في 


الامعاء. ٠‏ فقد نيت تماما أن لا علاقة 
بين هله البتور والتهاب الزائدة 
الدودية ٠‏ 

- وئيس صحيهحا أن الاكثثر من 
.تناول عصير: الليمون يؤدي الى اصابة 
الجسم بالحموضبة 2 آذ الحقيقة “ان 


' تعصي الليمون تاثيرة قلويا على الجسم 


لان حامض ل الستريك -الدي بحتوبه 
يتاكسد ويطرد من الجسم ويتخلف 
عته املاح الكالسيوم واليوتاسيوم 
واللغئيسيوم , الواقية عن الحموضة: ٠‏ 
ب جميغ. الحلوى الصتاعية لاتحتوقر 
على :شي»ه عن الفيتاميئات الان طريقة 
صتعها تعرضها للحرارة تلرتفعة . هما 
يؤدي الى كتل جميع أنواع اكفيثامينات 
:ولهذا الا ينصح بالاستهرار بتناولعلم 


الحلوى كدة طويلة ٠‏ 


من عالم. الحيوان 
قرود تتكلم . 


روى السياح الدين'أعادوا قبل مات 


السنين من. الكونغو ولكناطق للجاورة ٠‏ 


كهاء آنهم شاهدوا نوعا عن القفرود 


. إلقبيحة +لنظر القوية ' البنية + تعرقد 
عند سكان تلك التاق اباسلكم 


البمبائزي 0 ٠‏ ؤيتميز هداالصلفق 
عن القرود بحجمه الكبير الذي يزيد 
عن حجم الانسان م وكسير متحليه 
الظهز - وهي إذكى هن .بقية اصتاق 
القرود أ شد احتف العلماء.ات هلم 
القرود تقند الاتسان في معظم أعماله 
حتى الجلوس إلى امائدة وتناو لالطعام 
بالشوكة والسكين 1: : 
ولقد خاول يعض العلماء الاتجليز 


تعليم الشعبائزي لفل الكلام » ولكن ‏ 


ويعد موود بت سئوات من كلحاولات 
-٠‏ تبين ان الثروة. اللقوية تلك 
القوود * تزيد عن 4 - © كلمات 
انجليزية ء لان جهاد الصوت والاوتار 
اإعندها غير عتطورة تملما 7 كما حي 
لحلل عتدا! الالسان * 2000. 

هنا الامر م جملالعاةن اكيروفبسبور 
غاردتن وزوجتها م من: جامعة كيفام أ 
. يقومان 'بتجقرب اخرى التعليم الشمياتزي 
الحديت أ مع الاثسان ٠‏ وكدلك اختاروا 
اطريقة' الاتصال مع . الانسان الاأصم 





الابكم ٠٠‏ الا وهي الاشارات - 

ود تعليم حلم ؟ شهر؛ تملام 
الشمبانزي ‏ الانثى ل ١‏ اشارة ام 
وبعد هرود 7١‏ شهر؛ انسعت معركتها 
تلاشارات حتى ‏ يلقت 7١‏ آشارة وق 
التقربر الدي نشرم العائان بعد ذلك 
ذكرا أن الشميائزي نجح في استيعاب 
أكير عدد من الاشاراإت حتى أله صار 
يكون متها الكلمات والجمل القصيرة- 

ولانت اسرة غارونر قد حصلت على 
قرد شميائزي عمره ٠١‏ أشهر أعطوم 


اسم فاشو - نسبة الى النطقة التي ' 


تفع اخيها جامعة تيفادا -- وقد تعلم 
فاتمو .عن 5-١-05٠١‏ اشارة على 
الاقل - 

والشيء لللاحظا آن ا فاشو يتقن 
استعمال الاشارات التيعة تدى الصم 
والبكم في التعبير عن كلمة ب ياب - 
وذهرة اا حثى آنه يميز ذلك 
الباب , آذا كان مقتوحا او معلقا ‏ 
كبيرا أو صغيرا » ويميز تلك الزعرة 
يتوعها , ويستخدم ل فاشو الاشارات 
المعيرة عن كلمة ‏ كلب حتى وآن 


كان الكلب بعيدا عنه . لا يراه واقط , 


يسمع لخباحه + 
ويكون ‏ فاشو ل من الاشاراتجهلا 


قصيرة مثل ه انفضل ء افتج ء! وكثيرا , 


اها يعير عن الفرحات آنا » (نت ء كما 


أنه تعلم تف الاشارات التي تنطق | 
بكلمة : تعال , اكثراء حلواء مفتوح + 


فرشاة اسنان > أشرب 2 الم 0/2 


عضحك . ضياء قبعة , حذاء »شرشضقف 
رائحة 2 قط ء حتفل ٠٠‏ وكلماتاخرى 


ديتعل العلماء في جامعة ليقادا + , 


بالحصول على نتائج +فضل 2 باستعمال 
هذه الطريقة التي سترشدهم بالتال 


الى ها يدور بخلد الشمبانزي من افكار ' 


ورغيات م يرويها للانسانيهلمالوسيلة 
وعن دغبة ورضاء ٠٠‏ إلا وهي وسيلة 
الإشارات للستعملة لتعليع :لصم 
واليكم عن يني الانسان - 


قرآانا لك 
لكل مواطن 
<آنجليزئى' هواية :.. 


اناد 


والتنظيف وقص الشعر وحتى الرطاء! 

والانجليز معروفون يطبعتهم التي 
لا تثور سرعةاء ومما بؤكد عدا ء أن 
أحد الكلاب عقن ين صاحيبه وكاد 
يودي يحاتهاء وعتدماآجرى التلفزيون 
مقابلة كلوائد م أسهب في وصقعتايته 
بكليه اكثر من وصله لا عاناء ؟يثه من 
عضة ذلك الكلب - وكدكك يقال]آحياتا 
إن الانجليزي مولع يكليه ا يعيسه 
تدرحة لا تقل عن هحيته الايثاته ٠‏ 

ومن الصعب جدا الاحاطة يكل 
الهوايات المقضلة لدى سكان يلد 
كانجلصض: 2 لان الهواية ستاك حلي 
اتشل الشاغل لكل خرد ء آعا العمل 
فهو واجب يؤديه الفرد بشكل روتيني 
لا يلغت التظر ولا يثري اتحمصساس 
والاعتمام الزائدين كديه 1 


در يد القراء 


اكلبن فى العين / 

من الطالية مها بولس ب 
عكا + 

- ترى بع الامهات حتى 
اليوم يضعن قليلا من لبن 
الثدي في عين الطفل 13١‏ شكا 
منها ٠‏ قهل هذا بشسره أم 
منفعه ؟ 

- قطعا يشره - لان السائل الذي 

بائعين هو سائل ملح يمنع اتتعفن 
وبساعد على برء الجرح ا ٠‏ اما اللين 
فمن اسرع الاغدية الى الفساد فهو 
يساعد على تمو (لقساد في العين ٠‏ 


االاعشى الاكبر 1 
أ من الطالب سعيد سليم 
وام الله * 1 

ما هي الالقاب التيعرف 
بها الاعشى الاكبر 2 ثم كاذا 


ولقب بالاعشى لسوء أبصره م وقد 


١‏ عرف“ الى" جنب هذه التشميك” بابني 


الشيء الوحيد الذي يميق الانجليق , 
من غيرهم من شعوب العالم + انهسم , 


مغرمون بالهوايات , ولكل قرد هنهم 


هواية ٠‏ وأذا صادفت الجليزيا بدون , 
هواية قليس ذلك لانه يكره الهوايات : 
وانها لان هوايته لان لا تكون له هوزية , 


واذا كان عفنا يحب جمع الطوايح 


أي آن يكون شاذا غرييا باللسبةلقيره ' 


البريد والقلفات أو علب الكيريت ٠‏ | 
فلدى الانجلير هوايات اكثر غراية * | 
وتحتل الرياضة اكرتية الاولى هن بين . 


الهوايات الفضلة تديهم -٠‏ كاكتنس 


ودركوب الخيل ورمي القرص أو السهم / 


التي ستناولها بالتفصيل : 


هناك أكثر هن ٠٠١‏ الف مواطن | 
اتجليزي عن شتى مناطق للملكة التحدة | 


ايتسايقون بينهم لمدة عدة اشهر على 


بطولة انجلتر! في رمي القرص اوائرمج ' 
وفي الدور النهائي يتيارى لمانية . 
اشخاص فقط في قعر الكسندرة في : 


لمن - والفاثز بائرقية هلاو يحصل 


على تقب اشهر: راعى قرص في اتجلثر؟ | 


بحوي هذا القصرل قاعة ضخمةتتسح 


كلعبي كرة قدم ء وتمتلىء يجمهسود , 
الشاهدين الذين يحخرون يمثاتهم , 


تشاهدة الياراة وتشجيع الابطال * 
. وتشرف على هلم لياراة شركعة 


السجاير -الشهورة ا بلايرذ - التي . 


تمتح الفائز عاسا وعدة حوائرز ومن 
الطييعي أن الشركة تستفل مسلله 


كتياراة لتصائج نشر الدعاية لسكائرها . 


بين 7 الدخنين - كما أن حود اللهو . 


ولتقاهي . 15 اللقاصف تستفيد امن تلك 
اكناسية م أ يقضي اتشاهدون وكتهم 


قبل اللعب وبين خترات الاستراحة في . 


تاول مختلف الاطعمة الخفيفةوالاشرية , 


عل مختلف اصتاخها ٠‏ وعتكعما تيدآ 


المياراة يعودون إلى مقعدهم وترتقع : 
إموات الحماس تشجع هذا اليطل . 


أو فاك ٠‏ 


وحتى ا يرى لتشاهد نتائج ككلل' 


متسايق ف كل مرحلة ام نصيت على ١‏ 


للنصة لوحة تشير الى المكسافات التي 
حتقها كل متسابق ا بواسطة اضواء 
تنير تلك الارقام ٠‏ وبالتالي مسجميعها 
التهائي بالنسبة لكل مرحلة ومرحلة 
- احتي هلرحلة الاخيرة ‏ - وتصودوا 


إن حمهور الشاهدين. يقبل على مراقية ' 


هده النتائج وتسجيلها والتحقق عن 


سحتها م باهتيام وشقف زائدين -/ 
| وينظر الانجايو الى عواياتهم كضرة . 


جدية الا يشويها الهزل آو السخرية 


ومن الهوايات الأخرى الحبية لدى . 


الانجليز والتشرة ‏ بيئهم ‏ ** ١‏ اقتتاء 
الكلاب بشتى أصتاقها , افتشاهد مم 


إمعايها ف انتتزهات والطرقات وختى , 


في الياصات ء وتلقى تلك الكلاب 
عتاية قف من #محابها فقي ' الععام 





بصير تفاؤلا باليرء م كها عرف 
يصتاجة العرب لكونه تفتى ‏ يشغره 
بها ابوه فعرف يقتيل الجوع لانه 
مات جوعا في غلر م دخله كيستظله», 
فانقلق الغار عليه يسيب صترسقط 
من الجبل سد بابه ٠‏ وقد اتختجهتام 
الشاعر من هذه اثليتة فيما بعد ذريعة 
لهجاء الشاعر فقال : 
ابوك قتيل «الجوع قيس بن جندل 
وخالك عبد من خماعة راضع 
- رضع الرجل - رفناعة : لوم 
وخماعة : اسم قبيارة س - 


تكل سؤال جواب 
١‏ -اآمتى اكتشف الانسان 
العادن ؟ 

قبل حوالي سيعة الاف صلة » 
نزت جماعة من القرويين في يابل»* 
للصيد بجوار نهر دجلة ٠+‏ وماهيظ 
الليل اشعلوا نار اتدلعت الستتها 
بين الصخور وسختتها ٠‏ وكان احد 
الصيادين قريبا من الناد فلاحظ 
شينا غربية ٠٠‏ لاحل حياته صغيرة 
تشع وتلمع في الصخور الجاورةللثار 
٠.‏ خايقظ زملاءه وروى لهم ها رأى 
:.. فتامل الجميع هنم الظاهصيرة 
الغربية .. وتاكدو؛ في بداية الامرائه 
يصعب لس تلك الكتل الساختة »كما 
لاحظوا. انها التصقت بيعضها وصارت 
قضعة صلل: ونضة الها لون يميلاق 
الاحمرار ٠‏ ويعد كن بردت تلك القطع 
عان عن السهل حملها باليد وتقلها 
من ايد الى +خرى -- وكان هت اول 
تقاءللانسان مح معدن التحاس + 

ونا نيش" القوم داخل رماد للوقد 
وجدود كما اخرى من العادن التي 
ثابت ا واصيح عن السهل طرقها 
وثتيها بائضرب عليها بالحجارة فقاموا 
.يصتع الرهاحوةئسكاكين وادوات اخرى| 
تلزمهم في اعمال الصيد - وعانوا لل 
سكتاهع عسرورون بهذة الاتشاف- 
اللي بداتبه فترة تاريخية جديئة 
نمام الإنسان ٠‏ 

آما اليوم لفتحن خعرق أن العساتن 
توجد داغل كتل التراب ويمكنفصلها 
عن" التراب٠‏ وقد كانالتحاس والحديد 
تول المادن كني عرفها الانسان ء 

وعد قليل عرف الانسان الفضة 
ولعب 2 وككن كانسان كم يصتج 
عنهما ادوات الحرب لو الصيدلصعوبة 


ذلك 2 فعرف واعتير تلك ١أعادن‏ هن 
الثميتة خصوصا وانه لاحك الونها 
الجميل وانها لا تصد؟ ء ولذلك 
متغسها في. التزين وستحع متها 
الخواتم والاساور والكؤوس ونا الل 
اذنك عن أوسائل الزيثة ٠‏ 

ويعد -!كتشاق العادن امعىالاتبان 


الى طريقة صقلها وخلطها مع معادن 
«خرى النكوين ععدن اشد صلابة أو 
له مِيزّات خاصة “القصدير ٠‏ 

؟ ‏ هل تبني البيوت 
بالاجر في ايامنا ؟ 

عند الان ‏ السئين والانسان يبلي 
بيوتا من الطين «لجفف في الشمس 
واتعروف باسم الاجر ٠‏ وطريق4صلع 
حجارة الطوب اليوم شبيهة الى حد ما 
يطريقة صتع تلك «القوالب الطينية: 
ثلا انهم كانوذ انناك يضغطونهابالواح 
خشيية وبتركونها لمدة عشرة ايام او 
سبوعين حتى تجف وتصبح جامرزة 
#لاستعمال - 

والبيوت المبنية من الاجر منتثرة 
بكثرة في يلدين الشرق الاقصى وق 
الكسيك وحجتوب الولايات التحدة ٠‏ 
وهنم الحجارة جيدتالتوصيل للحرادة 
كدتك فهي باردة جدا في الشتاء ولا 
سيما في امناطق الباردةكما فن الاعطار 
كثيرة ها تعرضها للتلف .١‏ وكذلك 
الشلج . 

وقد استخدم الفراعتة والبابليون 
هذه الحجارة 2 بواسطة الاسرىالدين 
قاموا بهله الصتاعة ‏ طيلة فترة 
الام ٠‏ 

ما (قدم زدوات اللعب 
لديا ؟ 
والشعوب 20 اخترع (حد الاأشخاص 
الحجارة للكعبة العروفة لدينا في 
- طاولة الثرد - وتعتبر هله الحجارة 
بقدم احاة ها زئنا انستعملها حتىيومنا 
هنة ٠‏ كانت في اليداية تصتع من 
الخشب او السن او للعاج'ء وقد 
عثر على بعضها داخل قيور الفراعلة 
وف الهند وبعضص بلدان الشرقالاقصى 
واليونان حيث كانت اللعبية شائعة 
الانتشار ٠‏ لاح كن للاعداد في كل 
وحهن -من الحجر اتكعب »م دالما 
مجموعها ب 7 ل اليس كدذلك ؟ 


كل بحى و 
عن الكوليره +٠‏ ؤباء 
يعيش فى آكاء وينتقل 
مع الانسان فى الامعاء 


الكوليرا أسم هشتق من اليوئائنية 
بمعنى جريان الصفراء ذو افرازات 
اكرارة ٠‏ وهو مرض معروف متدالقدم 
ويتميز يكونه من الامراض للعدرية 
السريعة الاتتشار الدريعة الاخطار » 
والني تظهر اعراضه على المصابخلال 
ساعات ععدودة او ايام همحدوحة 2» 
يكون الانسان في اولها سليما معالى 
دمئوءا بالحيوية والتشاط ولي اخرها 
طريح الفركش منهوك القوى عنحل 
الجسد يئن ويتائم متارجطا بين 
الحياة وللوت » 

وما هذا الرض الخطير العضال الا 
تتيجة لعدوىيميكروب اكتشفهالدكتور 
كوت في هصر عام مهام عندماكانت 
معر تثن عن انتشار وباء الكولية - 

وميكروب الكوليراصقير الحجم جا 
لا يزيد طوله عن *ثنين في الائف هن 
اللمتر ا وقطره عن لصف جره من 
الاتفا٠‏ هلالي الشكل كثير الحركة 
سريع النمو والتكائر ٠‏ خصوصا اذه 
وجد في محيظ قلوي رطب قليل 
لللوحة عمزوج يشسيء يسيطا هنالواد 
العضوية » تتراوح حرار» بين © - 
-> درجة مئوية ٠‏ ومن سوه حظا 
الانسان ان حميعهنه الشروط متوفرة 
في امعائه على الشكل الامثل » فهو - 
الانسان يمنحاكيكروب الحيط الثالي 
اللائم للنمو والكائر لاخدا هله في 
مقابل ذلك هرضا عضالا' يفتك به 
وباقرب الئاس اليه واعزهم عليه ٠‏ 


مواطن الميكروب 


يوجد “لهذا اكيكروب هواطن #صيلة 
يحافك بها على كانه حيث تكاملت 
الشروظ الاجتماعية مع البيئةالتاسية 
لاستمرار بقاته ولتكون حوكزالتجمعاته 
فيقزو العالم . كو جزلا هله كل عدة 
ستين, هما الشروط الاجتماعيةدلناسية 
كه اتخفاض للستوى الصحي 
والاجتماعي والاقتصادي واما البيئة 
اللائمة فهي الحرارة اك رتفعةوالرطوية 
النسبية 'العالية والامطار العتد ثقالتي 
تاتي على قترات متقطعة ٠‏ خترامعوجود 
شكل هائم في البنغال ومصب هر 
الكنج وجئوب غربي هدراس وبورما 
والهند الصيئية وتايلاك ع سيام - 
وحوضى نهر اليانجسكيائج بالصين * 


ولا يتعقل هذا لكر من: منطقة ال ٠‏ 


اخرى إلا بوأسطة الاتسان © فعن 
طريقه. يشر امن اعقه ؛كراكز عير 
القضاء والصحراء والبحار لق حيث 
يحط للساكى رحاله ٠‏ وقد التتشير 
هترض في العاكم اكثر عن للاثين هرم 


0 
وابتهاج » فيه تسمو التفوس 
فوق صقغائر الامور »ويتسارع 
الناس الى اداء .الواجسي الانساني في تنيادل السزيارات 
والعطاء وتفقد احوال المعوزين والحاجين منهم + وفيه 
تتصافح الايدي تهني» ونتمنى اداها سعيدة مقعمة بالاستقرار 
والهناء . وفيه تلهج الالسنبالثناء لكل من يمد يد العون 

190 للدين حرموا انعمة الرخاءوسعة العيش ٠‏ 


ولا ينتقل اليكروب الي حامله لو 
ع اتريض الى السليم :. الا بواسطة 
القم ا وربما ينتقل بالإختلاطهاباشر 
عن تلويث الأيدي ٠‏ والكائن الحي 
الوحيد التي يساعد على تقلالميكروب 
هو الدياب + وليس هتاك خطر يعادل 
تلوث عصادر لكيام ,حيث ينتشي 
المرضي انتشارا التاد في الهشيمعهايجعل 
مكافحته اكثر صعوبة - 


اعراض امرض 


تختلف اكدة التي تمر دين العدوى 
وبين ظهور عراقى تلرض اء مزعصاب 
الى اخراء فمتهم عن تظهر عليه خلال 
ساعات ومتهم خلال ايام لاتزيد على 
السيعة + يتتاب المريقى خلالهامقص 
خفيف يتلوه اسهال يسيطا ترزحاد 
حدنه تدريجيا 2 حتى يصبح للريض 
في اولها شسبه ساكن في بيت الخلاء ٠‏ 
وفى اخرها ملقى على الفراش لايتحكم 
في افرلزاته - ويصحب هذا الاسهال 
قي: متصاعد الحدة وكل هلوالافرازات 
مملوءة باكيكروب وهي مصدر العدوى 
ويستمر هذا الاسهال والتقيؤٌ حتنى 
إيصيح اكريقى غير قادر على الجلوس 
من شدتعا اصابه من الضعفوالاتطلال 
لفقدؤنه كميات كبيرة من الاملاح والاء 
فيضمر جسده ويخشن جلده وتغور 
عيتاه في مقلتيه ويجف حلقه ولساته 
ويشعر بظلما شديد وبئن بصوتاجش 
ثم تزداذ كثافة لدم ويقل حجمه من 
ققد الاء فيهيط الضقط تدريجيا رحتى 


يصبح غير مسموع وعن اللرضى ' 


من يصاب بارتفاع في درجة الحرارة 
ارتفاعا يشبه شربة الشمس +ونسية 
الخطورة تزداد بين 


الغذاء ٠‏ 
العالجة 
يوي 
يحسن تقل الريض إلى المستشفى 
للمعالجة حيث تسهل العناية به 
لوجود جميع الانوات الفرورية 
والادوبة اللازمة + ولتبعده عن اهله 
وثويه حرصا عليهيعن العدوى :ويجب 
عزل اموي في ماكن مخصصة لذلك 


محكمة الاغلاق لا يتسرب اليهااكذياب 
ولا يسمح لاحد للرتيادها الا هن له 


علاقة يعلاج فاريض. والعناية. .به ١‏ . 
متصور آبو احمداء غسان طاهفسر 


ويجب اتخاذ جمع الاحتياطات لحفظ 
مصادر (ليامومجاريها وخرّاناتهامحكمة 
الاغلاق بعيدة عن «لتلوث » وتعقيم 
مياه الشرب والعنظيف بمادة الكلور 
وغليها قبل الاستعمالء ويجبالامتناع ١‏ 
عن ذكل اي عن الماكولات الطازجة غير 
الطبوخة . كما يجب حفتق الطعام في 
آماكن الا يتمكن الذباب من الوصول 
اليها ء ذلك يتحتمي مكافحة الدباب 
باستعمال البيدات الكيماوية ٠ويجب‏ 
نشر هلثقافة الصحية بشكل دائم بين 
السكان بواسطة التشرات والتعليمات 
كما يجب حظر؛لسفر هن منطقة الوباء 
الى مناطق آخرى الا لضرورة قصوى 
بعد ادن يلقح اللسافر بالتلعم ويعد 
التاكد من خلوه هن اكرض واليكروب 

نما مضاعفات المرغىقكثيرة خصوصا 
عند' التقدمين في السن واصحساب 
الاجسام المعلولة ٠‏ واهمها فقر الدم 
واتحلال الجسد واضطراب الاعصاب 
وقارة النوم . والتهابات مزمئة في 
الكليتين والرئئين والكبد وتقرحات في 
الامعاء والجلد والعين ٠‏ 


تناقنا 
قز بوم 

قاتت القتاة 'والدتها وهصي 
تنياعى : 

بشرفك با ماما ء الا تلاحظين 
اليه القريب دين خطيبيووائدى 
اجايت الام : 

الاحتا -- ويا للاسف 1 


الكهول والاطفال 1 
والحوامل واصحاب العامات الزعتله . 
والاجسام التي ١تهكها‏ الترض فو قلة , 


-١‏ من هو ؛ 


.خليفة اموي ٠‏ امه هي ابنت آخي الحجاج ٠‏ 


١-١ ١-11/ الاربعاء‎ 





ةركن الطالب رقم ا 


قال الشعر وتهتك 


فيه حتى وماه الكثيرون بالرندقة ٠‏ من ابرز من قالوا في الخمرة٠‏ 
من شعره قوله .اشهد اللمواملا تك ةالادرا اووائعا بد بن اهل الصلاح 
اننى اشتهي السماع وشرب الكاس. والعض للخدود املاح 

؟ ‏ وتب هته الكسميات حسب الاصول : 


قيزوف - بجر 


الكورال ‏ جزيرة 


تيران - مضيق 
بيرتغ ب بوكان 
ايهما اصبح : 


١‏ اكثر المناطق مطر؟ هي النطقة الاستوائية الشديدةالحرارة 
ب . اكثر المتاطق مطرا هي العتدلة + 
ج ‏ اكثر المناطق مطرا هي منطقة القطب المتجمد الشمالي 


ع جاءوا قضا وقضيها - 


مثل يضرب : 


للقوم اذا جاءوا متفرقين ٠٠‏ للقوم اذا جاءوا جميعا ٠٠‏ للقوم 


اذا ثآخر بعضهم ٠‏ 


ه اذا كان مجموع وزن ادبع وحاحات وثلاثة ديوك هو ١٠١‏ 
كيلو غراما ء ووزن ثلاث دحاجات واريعة ديوك هؤ؟١‏ كيلوغراما 
فكم وزن الدجاجة الواحدة والديك الواحد » علما بان وذث 
الدجاجات متساو » ووزن الديوك متساو ؟ 

اجوبة السابقة رقم ب ١1١١‏ س 
١ل‏ السوق السوداء ٠‏ سوق عكاظ ٠‏ السوق الاورويبة 


٠ المشتركة‎ 


؟ ب جزر سيشل - المحيط الهندي + جزر هواي ب المحيط 
الهادي ٠‏ حزر الكثاري ل الحيط الاطلسي ٠.‏ 
اب كوبا ت لارلا مليون نسمة ٠‏ سوريا ‏ ارم ٠‏ السودان 


در؟3 ٠‏ ابطاليا ب لاه + 
؟ ‏ من المانيا الغربية ٠.‏ 
ه ‏ بأخد ثلانة جوارب 


اصحاب الخلول الصحيحة 
اشترك عدد كبير من الطالبات والطلابيق حل مسابقةالاسبوع 


الاضي من ركن الطالب ‏ وقد توصل الى الحل الصحيح من 


بيتهم كل من : 

القدس ل محمد ذياب يشاوي , 
محمد زياد اسماعيل (سعيد » عيلد 
الرزاق محمد ناصرءفوزية عيد (القاحرء 
تعمان عبداكله راضي + خليل حمود 
حموده ٠‏ واني عبد الستار . يديع 
عيد الحق مصطفى ٠‏ محمود «ابراهيم 
محمود ل الثاصرة ب غسان حموته» 
عرمي سعيد محروم + زياد سليماق 
دخان اء رياض حسن ذيو رحال » 
احمد عبد الرحمن واكد .١‏ عامر طه 


سوالميه ء عمر سعيد ايو ثايه »علي 
' عربسان شهوان 2 عبد الياسسط 
أبراعيم ٠‏ مازن لطقي علي (رشيد + 
عدنان عحمد سليمع ٠.‏ برهان احمدايق 
تيه » تيبل خليل سمعان » هامون 
فلاح خالدي . دياب احمد دياب ٠‏ 
هاني مششيل سالم 2 جمال محمد 
عوض ابو «احودا .. ابراهيم سعيد 
ابرؤهيم سالم سليم شراره بعادل 
محمد (بو احهد ا غسان سعيد سليم 
حاير ,م جمال صبحي صالح . حبى 
غيد هواري . ابراهيم خليل شحادق 
محمد احمد (يو راس .١‏ موسق محمد 
عودة ٠‏ خيري: علي ابو احمد »جمال 
احمد الحاج ٠.‏ عدنان محمود شربين» 
عطًا احمد 2 حسن احهد يشر عيد 
الرازق اء تفال احمد حبيلي عسامي 
تصري تصار .. رياف علي اشتيويء 
محمد بو رامعل 0+ نعمة عيد الله 
سلام © محمد حسن عطية م احمد 
عشهور فاهوم: مسعد يوسف خوري» 
مازن ؛حمد هديدات ٠‏ عدنان عمار ٠‏ 
عصام عتصور .. فهد ابراهيمطبعوني» 
رائف احمد الهيب 2 علي سليم ابو 
حمد ء جهاد غانم عيبي 2 اسعد 
عرسان سليمانء كمال متصور يمحمد 
اسعد عوسى اء عيد الجيد عمل ء 
ادوار هيشيل سالم (. لوزيان عبد 
إلحميد تحاوخوااء ابراهيم سليم 
منامرة ,م تايبلس ب قاصر (براهيسم 
محمد اندز ساوي م محمود عطلا 
حسيناء سعيد_حلمي . <يو الستعودء 


تروط الساقة 
+ إبعث باجويتاك على الاسائلة مرفقة بالقسيمة التيتة ادناه الى « الانباء » 
»> حل حواب لا إيرفق بالقسيمة يهمل * 


> اتنشر الاجوية الصحيحة ونتيجة 


الاقتراع في عدد الاريعاء القاهم - 


+ يحمل صاحب الحل الصحيح عل جائزة رمزية 
» الوعد الاخير الفيول الاجوية عو ظهر يوم الالثين القادم ٠‏ 
+ اكتب على التقرف « عسايقة ركن الطالب » - 


ص-ب 428 اورشليم القدس + 
0ك 





مسابقة دالانيا» 


الاسم الكامل 
اسع اكدارسة والصف 
العلوان الكامل (عنوان ١‏ 


ركن الطائب 


٠. 
مالالا سايكا‎ 


ا ا 99 
الا 0 0 0 0 لا ل ااال 


أل ل ا ا ااا ااا 


مسايقة «الائباء» 


لبيت» 





اك 3 
ا 


معد مه اا ماعل عع ا 0ك 


راضي عيد القادر . اهوسيى ابراهيم 
موسنى ار عيسنى عيد الرحيم 2 محمد 
حسين الخالدي . ثور اسعد خليل » 
فهيمه حسين النابلسي - طولكرم - 
ماجد كامل عيد اللطيف ابو شتب » 
شاكر عيد الرحمن حامد , ملذر احمد 
ابو شئب ء تعمان مصطفى يوسف » 
حسين خفر هوسى ايو تمام بابراميم 
عبد الرحمن عيد النتاح يوسقا , 
الخليل ‏ عبد اللطيف الخلايله ٠‏ 
محمد سميح الهشمون . يعبد - 
مصطفى يدان محمود زيد ٠.‏ مخمد 
سعيد حسين ناطودا2ء غزة - جواد 
عيسى عبد الغتي اء جمال ضبيظا ء 
إيوسف احمد عيد اللطيف 2م هجدي 
كمال حمدان ؛. سهير حسين يوسف 
الشعراوي 2٠‏ شوقي احمد حسن »ء 
حيفا ‏ محمد شفيق الصلح + اقيال 
عيدو حلاد © عازن سليم جخمره ٠‏ 
روحي عبد (لقادر ء سوسن عبدامجيد 
سليم عمار . واعية عبد اللطيسف 
الدوري ٠‏ دام الله عماد محمد 
منير الصلح + يبت جالا - نصري عيد 
الله سليهان + (البيرة ‏ علام هرام 
الشاهد . (العريشض ‏ ابراهيم احهد 
مصطنى العيسوي + اللد - جورج 
حنا مثيراء الريئه - سحر خليل 
ابراهيم زيدانا. كفر ياسيف منجيه 
دياب ديراوي ٠»‏ فاجي نديم شحادة. 
البعيئه ‏ ب اخالد أحمد لابلسسي » 
اسعد خالد بكر ء عمر سلمان فقراء 
صائح سليمان فقرة . ١م‏ الفحي عيد 
الحفيظ محمود - طمر؟ - ماجدةعادل 
ذياب ٠‏ كريات طيعون ب سليماناحمد 
فنش ء عرعره ب غسان ابراعيويونس 
سوسن #رشيد ٠.‏ اسلام حسن فرعي» 
جميلة خالد ذياب .. سيرة محمصود 
درعي  ٠١‏ كفر هصر ل احمد مصطقى 
زعبي. سخنين - محمد باسينشحادة 


ياسر ابو اريااء عليتا ا رشيد عيد 
الجبار رذق ٠‏ دير البلج ‏ علي 


اسماعيل ابو زيادة . يافة التاصرف 
موريس هيدة ‏ تغارته ا كفر كنا ا 
حامد عواودة ا الطيرة ا ابراهيم 
محمد العيرة ١‏ صسمين سسلطان الهزيل. 
روضة عغيف عتصورء عكل حنا خليل 
جمال . عبلين اس جبور جريسخودي» 
فرج فرح زيدان » عين هاهل ايتسام 
محمد (بو كيل , حجلو محمد حافلا 
ابو ليل » دبورية - مروان شااكر 
كتعانا. عيليون ‏ ب محمد عبدالفتاح 
زعيي + غير عصيون ل سهير عيسد 
الرؤوف +بو الهيجاء جلجولية -ياسل 
عدنان اجيوسياء برطعة ل يعقوب 
محمد الماعيل قها . عراية سرائد 
سعيد (حمد الصيح ا. عين ماهمل 
توفيق سعيد ايهؤيل " 

وبعد اجراء القرعة ال بالجوائز 
كل هن : 

. ايتسام محمد ابو ليل 
مدرسة عين ماهل ب الصف السابع 
جميلة خائد دياب 

مدرسة السلام - عرعره 

- لوزيان عبد الحميد تحاوخو 
شيكون الحي الشرقي 1١‏ - الناصرة 
للفائزين انهانينا ا عتمتين ا لاكئر 
الشتركين في حل عسابقة - وكسن 
الطالب ب حظا اوفر في الاساييسج 
القادمة + ولل لللقاء - 


زا د .سس سين ان 








91-1١-١1 الاربعاء‎ 


اطناه 


صفحة ل © سه 








"للف سدم 
#المطلب الوحيد ٠ ٠‏ ٠٠الاستقلال‏ 


.007 نقد انيت بعد اللقاء لني تع بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلينتيجة 
”م إزحرب التي أشسبت بين الدول العربية واسرائيل في الخامس من حزيرازعام 
| ذل وو , واتفيح من خلال التجربةالني هرا بها ٠ثناء‏ الفترة التي عقي 
-. هله الحرب ان هن السهولة يمكانان يتوصل الشعيان الى تفاهم , واقامة 
”انس نيايش سلمي بينهما على اساس هن الثقة للكتيادلة ٠,‏ والنفعة الشتركة ء 

ونس قدما في طريق التقدم والصائح العام ٠‏ 
والصاها اللحقية: تقول ' أن عواطني الناطقالتي تديرهااسرائيل اخدوايترون 
ا 3 لرتهم الاسرائيل وشعياسرائيل بعد ان خيروا التعايشض مع مواطني 
- 0 بوائيل في غضون السنوات الاريع الاخيرة 2 والتغير الايجابي الذيوحدث 
ل كانت اتنيجة السياسة الينادة اللي انتهجتها امرائيل بالرغم هن انها 
نحتلة ٠‏ والقارنة بينها وين سياسة الظلم والاضطهاد التي انتهجها الحكم 
.دربي السايقحيال الشعبالفاسطينى قبل حرب حزيران + وسياسة القتل 

00 والدعاد بعد حرب احيرا 2 

كن بالرغم من ١ن‏ اللقاء الديتم بين الفلسطينيين والاسرائيليين | بعاد 
حرب حزيران قد جمل السكانالعرب في الضفة الغريية وقطاع غرة يغيرون 
8 بالتسبة لاسراتيل ‏ وشعباسرائيل ء وجعلهم يحصلون بالواقع 
الحي الذي يمثل امهم ء واصيحوايتسلحون بالمنطق والعقول + وبالرغم 

0 ان الاوضاع قد تغيرت يعدحرب حزيران ‏ بالتسية لهؤلاء السكان . 
2 حيث تحستت اقتصاديا واجتماعيا ءثم وباكرتم من المدذايح التي قام بها 
"نام انحكم في عمان ضد الفلسطيئيين والوحشية التي اتيعها معهم بححة 
_, لتحافقة على صيادته 2 والحد مت تسلط - الفدائيين ٠‏ 
' وبائرئم من كل هذا واكثر عنه الا انني الا اوففق بحال من الاحوال ولا 
, أصدق الادعاء القالل بان سكانالضفة الغربية يفصلون العيثى في طل 
+ اتير الاحتلال الاسرائيلي على العودة" ثانية ال الحكم الاددني ٠.‏ 

' - ل وف اعتقادي ٠‏ اذا كان هتاك عن يفضل البقاء في ظل الاحتلال فانذلك 
ادى اسيبه الجبن والخوف من العقاب ء وزفتراضنا بوجود عدد يميل الى هلد 
بدا فان العدد ولا شك. اقل من قليل ٠‏ 
:انو نئي في عذا -القول لست عن المدافعين عن نظام الحكم في عمان ء 
“> ا امد لكن في تقديري ان الغالبية الساحقةهن الناس في الضفة الغربع؛ يرون 
.<< الاحتلال الاسرائيلي . ونظام الحكم . في عمان شرين يختارون اهوتهما اذام 
- سوبرضا عليهم. » والشر الذي يختارونه العودة الي حكم عمان .١‏ لان علماعربيا 
ادن برسرفرف فوق .بؤوسهم > ولفقعربية هي لغتهم سيتعلموتها ٠‏ 

ل رمي ار هذ؛ في حالة' الاجباى على اختياراحدالشريناء لكن في حالة الاختيار الحرء 
ل اليد ان نعترف بان سكان الشسفة القربية وقطاع غزة ايضا" يرفضون 

..لاتلال ولا يزيدون العودة الى العهد السابق ولا بحال هن الاحوال (انهم 
اد ددم دون التغلص من الاحتسلال 'ويريدون التعور هن حكم التبعية 
9 مه امنا بالتسلط والاضطهاد » غيسعون الى الاستقلال ليحكموا (نفسهم بانفسهم» 

520 , زربتشدون . الحربة' والسيادة في ظل المساواة والديمقراطي: ٠‏ 

الس إن! وتعظم” زغية 'اتشعب الفلسطيني في الحربة والاستقلال قتاعته يامكانية 
:. :. لسريام تعاش سلمي بينه وبين الشعبالامرائيلي + وأمكانية قيام علاقة الند 
0-7 باد ذف حتفي هذه الشعب باستقلال وحربته وحكم نفسه بنقسه في تل 
ارولة قولفها' العلع والعمل 'الجاد , والنظام الديمقراطي السليم ٠‏ 








5 


8 السلا 








..٠‏ ا بم ولي الختام (رجو كن لا تأني الساعة الني يجد الشعب الفلسطيتي ثفسه 
رعغها علاختيار إحد الشرين الالال قور التوقة لي حك اقلم والاغلال ٠»‏ 
من ميان يساعدم الله على تيل. مطليه في الحرية والاستقلال ٠‏ 








اتحاد شباب ياقا ينتقل للمرحلة الرانعة لكأس الدولة 


خسيارة. الانطويي 


على ملعب يافا ٠٠‏ كازئقاء 
هبوعيل اتحاد شيابي يافا 
هن قرق الدرجة الثاكثة ‏ مع 
فريق مكابي ب يدلينيم -بيتج 
تكفا من فرق الدرجة الرابعة٠‏ 

بدات الباراة سريعة من 
جانب خط هجوم اتحاد شياب 





شميس الكرة ويتدفع يها مخترقا 


| شيب مره 00 ؟ِ 


ويرسلها متقتة بين قدمي اللاعب بيد 
الذي صوب الكرة الى شيكة هرمى 


ايد الينيم ' مسجلا الاصاية الثافية |- 
تصالح اتحاد شياب يافا ٠‏ 


#ستمر اخكا عجوم شباب يافا 
يهجمات مركزة آثمرت يتسجيل خليل 


حدم 
هيوعيل شرقي القدس 





ياقا ٠٠‏ وقام الرباعي قوذي 
ابو شميس ومحمود دسوقي 
وخليل سلامة وخليل الاسمر 
بتمريرات جميلة ٠‏ 

في الدقيقة 18 رقع محهود دحسوتي 
الكرة على اث ضرية ركنية غتلقاها 
خليل الاسهر براسه ليحرن الاصاية 
الاوقل لصائح اتحاد شاب ياف ٠‏ 

وق الدقيقة 5 يتلقى خوزي ايو 








لاتزال هلم القاهرة قاكمة في ككثير 
7 القرى والمدن في للجتمعات الشرقية ' 
0-٠ 0‏ “يه وام - وقد تقل بقياض 
جر 0 هوجودة في مجتمعات راقية غربية 
4 +“ قية - وبين الحين والاخر انسمع عن 
ند “ره في ها الكان. لو ذاك والاعتماد. 
ممه ' لا يصورة غريبة . ' 
على الثاإآنا أعرف: الكثير من الناس الددين 
.ول ١‏ “أفرون عبافة أو سافات طويلة 
.اس الا" لتطلعو1 الغيب كما يعتقدون 
.ان -' اليستطيهوا عراق لو شارب وعشل 
ا اللا أحمى اق ودع أو مندل الو شعي 
5 سدم غير ذلك من الوسائل العروفة هن 
والبادة '' القبيل في المجتمعات التلقلدية 
م ابم ٠‏ والذي الاحظته لايضا. أن 
»امن هذ أشارة .فؤلاء. العرافين على اختلاف 
علا تكلف هالا الإثيرة امن اجهة اء 


ومن براجع 'كتب . الاحاديث ‏ النبوية 
اكسندة يزى* العديد من الاحاديثالتي 
تحارب هله الظاهرة محارية حريحة 


بقلم : محمود كناعنة 
يي يي نققيفا 


وتكفر من يؤمن بالعرءفة + وتنهى عن 
دفع تمن الو آجر مهما كان لهؤلاء 
العرافين والدنن نرى معظمهم يتليسون 
بالدين تلبسا وتمويها على يسطاء 
© الناس + واوضح الاحاديث التبوية 
لكستدة في هذا الياب واثباتا للقرض 
ارياضي (العالحين للامام الحدث 
الحافف محبى الدين. ابو زكريا بن 
شرف التووى ا وذكك في ص 450لا - 
حيث جاء اعن صفية بنت ابي عيبد 
عن يعض ازواج الرسول - ص - انه 





.را انها تخلق اللتن وللتشاكل بين 

1 ري الاباك عن جهة ثافية : خاصة أوأن 

ال ك صاية فضنة له صبلاة ار 

لقع لاضخاص عاديين مما يجمل شيء. فصدقه لم تقيل 1 يعن 

رزيل " الاوصاف تنطيق على زيد وعمرو 

ايه قن وخالد . واسعدا وسنيد + ؟ي ' 

نا لوضف الواحدى يتطيق عل اكثر 
لخن : 


وبالاضافة الى هذا وفوق كل شيم 
فان. القرقن الكريم يؤكد لا يصراحة 
الغيوب - .هل يجوز لنا آنْ نوهن بعد 
عذا بان كلانا أو غلانا يشارك الله 
| تعاقى في علمه كلا: بالطيع والف كلا + 
أومن هنا يعودا بعد هذا الى العرافة 
والشعوكة > اعتقد آن احدا لنت يعود1ز 





329 : 
١ن‏ قوم 
3 ريعز الفتن بين الناس الاقارب أو 


م فلا اد غي ذلك وهذا أمعتاه' من وكن مح عدا البرعان القاطع دعنا 
ي#الناحية فقط أأن حدم العرافة حي ' أيها القارىء العزير تنظ يامعان ولو 
4 بن ااجتماعي يجب التخلص هنه' بكل ‏ قليلا الى الأساس البسيظ 'كلي نشا 


أ معه ف عقلية البشر. قديما مثل هذا 
التقكر الذي بقيل ٠‏ تفسيرات هموهصة 
«حداث غريية وظواعر غريية انطلق 
عنها كل شيءه أآسمه العرافه  *‏ 

الواقع - لآن . تاريخ الانسان القديم 
وتطود تفكيره يوضح ذلك دون أدلى 
شك ٠١‏ فلقد كانتت الوجوحات-جميعا 
أهم . الانسان الاول اسرة مغلا ورعما 
لا يقهمها أبدذ ولا يحللها الا يوجباله 


د أي الل وبكل لمن شمكن + 
١ 30: ٠‏ جالثالهاناحية غرر ثالثة اخرى _يارزة 
ب را عله العراقة وتعني يها الصد 
0 . السييل العلمي الصحيح * فيدل 
4 ايه للسروق الى القاضي والقضاء 
الى العراف التي يدله يتوه على 
ياك تتتهم كما يتراءي اله مسن 
اراق الختلفة ٠‏ ذلك بدل أن 
ل للريقي أو أهْل التريض السسى 
5 2 لراعم . يذعيون آايضا. ال 
اننال و" اليحدتهم عن إلعين والسحسر 
نار السعور واستعمال__الادويبة 
3 ما ايل التي لا يستطيعاحد .أن يرافيها 
ين يداف" ف فلي مخثيرم : السحري د آها ضرر 
ربلا الواضج بالطيع ٠.‏ وقد لاحت 
.بم * بك الكثيين هن آهل قرانا همن 
خر طبع عدم السبيل فكبر . للريفق” م ' 
3 بي فيه السليم » وخر فيقه. 
ب تيا بالله ,8ن «اياتي بالعشتا 
3_ ا 5 


م 


0-1 
ال 
08 1 


معظمها ‏ عن عواصف ورعود وبروق 
وظلام - وير وصحراء وغرها من 
كواهر الطبيعة توحي اله بالخوف الني 
لا يجد له بالطيع تفسيرا - وعلذالايهام 
جمل الانسان في .مجتمعات الاوى ‏ ينسج 
الاساطير التي تفمح عن الرعبة والجلال 


. الاساطير ات انسبية في. هور يعض سالرجال 
الذين استخلوائلوقف يذكائهوئيحاوكوا 





الا الله » ولا يدفح السيئات هلا الله .. 


اجانه ألا يعلم الغيب إلا الله - علام. 


وخياله ومشاعره . وكانت كلها أو 


حول كل شيه لا يفهمه ‏ وكانت عتم 


ملامة الاصاية الثالثة لصائيح اتحاد 
شباب يافا وانتهى الشوط الاول بثلاثة 
أهداف نظيفة كفريق اتحاد شيابيانا 
مقابل لاشيم - 

وف الشوط الثاني وفي الدقيقة 
4ه احتسب .حكع الباراة شربة جزام 
١م‏ لصائح ‏ يد لبليم ‏ تحولت الى 
اصابة . 

وف الدقيقة 9" احتسب حكم المياراة 
غرية جزاء لصالح شياب يافا ولكن 
فوزي أبو شميس اخطا الهدف - 

اوهكذا ؟نتهت هذه لكياراة بقول< 
فريق هبوعيل اتحاد شياب يافا 


|| بثلاثة اهداف هقايل حدق واحلد 


تفسير عتم الظواهر ومعرفتها فتشات 
عن ذلك العرافة الاولى ٠‏ واستعان 


مؤلاء الاذكياء زيادة في التمويه يبعض” 


الاساكيب البهمة كالنجوم وضربالكتدل 
والرمل آمعانا في تعقيد تفسيرات هلم 
الظواعر ليطلوا يستغلون اكوكقف طمعا 
في لال واتراكز الاجتماعية ‏ - 
وعندما ارتقى الانسان ق هميادين 
التفكر اخفع يعض هده الفوامانل 
لتفكيره العلمي تلحلل , وفخرجقسبها 
منها هن عذكم الرعية والجلال والايهام 
للخيف إلى عالم للشاهدة والتجرية - 
ويدا قليلا يفسر أسياب السعد 
والتحس واسياب التقع والقى على 
الذي نتحدث عله ما جاء في كلاب 
أساس هن ثور تجاريه 'ومشاهدا ٠.‏ 
ومع عند ظل بعص اتا يحافظون على 
نلك الغرائز أو المعرخة الاوق لهم 
التي كانت آشيه بالادراك الغريزي » 
في حين تقدم القسم لاخر في هداركه 
اللسيطرة على الطبيعة والبيئة الحيطة 


واوجد ما نسميه بالتفكر العلم المحلل , 


الدي يدرك السيب واكسيب . أوقانون 
العلة م وهذا معتام تضح كبر وعقل 
جديد ٠‏ الما التفكير الميهم القددماكيني 
على غراتر التخوق من الميهم والني عو 
إشبه بالحدس والاعتماد على الانفعال» 
ققد يقيت زيضا بعص جتوره فالاماكن 
التي اكلم بسيطر بها قاتون . العلبلة 
والتقكير . التحليني السليم + ٠‏ 

وهكدا كان ثمة عناء مسنديم بين 
الظروزين . من التفكير + وظقلت اللكات 
الندائية خينا والقرائر حين. الضعف 
تبحث عن تفسيرات قديمة افتذلعبي 


يثاثير ثلك القرائز للبهمة الجزعة 


اتخائفة الى العراف الدي مازال يتريح 
على عرش الاحترام في مجتمج ‏ تسودم 


البدائية يطقوسها ومقاهيبها وآخيلتها 


واسائيرها موهما الناس في ذلك1تجتمع 
يانه يملك كهم نقعا وشرة وخلاصبا 
من كل آذى عيهم الا يدركون مهم 
سييه أو مره ء مستعيئا في كثير من 
الاحيان باسائيب تزيدهم وهبة ءبيلها 
القلام ويبئها حركات غريية وبيئها 
الروائح لطرد الارواح وبيئها 'كتابات 
غريبة وف مقلمتها مندل وزمل وحديث 
ابراج وتجوم ب ولكن لبى القمر الآن 
على. الاقل. بعد الوصول آليه قد 


ققد يشى سعرء فمدا وف ]1 


القارىء. الكريم يظاحرة اجتمع الدين 
والعلم على ثقيها وتحريةا * | 


والاتتقال الى المرحلة الرايعة ‏ للفوز 
بكاس الدوكة * 

أوقد آمثاز جميع اعضاء أخريقشياب 
ياكا وبرز هن بيلهم افوزي ابو شسميس 
ورفعت ترك وتوفيق سمهوري * 

الانطوني يافا ‏ شدروت 

إيافا ب من غرانسوا عودة - على 
ملعب شدروت - تبارى قريق هبوعيل 
الانطواني ياف مع فريق بني لخيش 
٠٠‏ بدأت للباراة بهجمات متبادئلة 
وانتهى الشوط الاول بئون اهداق ٠‏ 

وف الشوط الثاني وف الدقيقسة 
ده اأرسل يطرس عودة الكرة على آثر 
ضرية جزاء عن بعد 6١م‏ اليحرزاصابة 
لصائح فريق الانطوتي ينا - 

وبعد مرور خمس- دقائق تمكن خط 
عجوم لخيش من احراز هد فالتعادل- 

وهنا حاول كل هن الغريقين كسب 
امياراة وتمكن فريق الخيش مناحراز 
عدف النصر ق هذه (اكباراة التلسي 
انتهت يفوز ريق بني الخيثسى يهدفين 
مقايل هدقف واحد ٠‏ 

وقد اعتاز عن فريق الانطوني حامي 
المرمى نود ابو رعافة - 
القدس الشرقية ب زخرنوت 

أآسفرت للباراة دن هميوعيل شرقي - 
القدس وفريق زخرنوت عن فوزالثاني ا 
باربعة أهداف عقابل ثلالة أصداف 1 
احرزها فريق شرقي القدس ٠‏ 





ان العية كرة القدم محبية فقريتنا 
يانوج الى انقوس اعل القرية وشبايها 
فهناك عدة مشاكل تعترض سبي لتقدم 
وتشكيل خريق اللشياب - 

عدم ساعدة الهستدروت للفريق» 
وعدم وجود ملعب وناد وعدم مساعدة 
المجلس للفريق 2 عدم وحود مدرب 
ومرشدين ء وعدم قيول +لفريق ضمن 
مباريات ١تدوري‏ العام هته الستة 
وعتاك مشاكل إخرى لا لود شرحها 
بل تكتفي يما ذكرثا وتامل هن تحل » 
وهنا نطلب من محرو ذاوية الريافة 
في لجريدة ارشادنا - 


جواب 8 
اتصلوا بالدإتسرة العربية قي 
الهسشروت وظاليوا بمساعدككم  ٠.‏ 
فو الاتصال يمركز الرياضة إيمتطقتكم 






مهرجانات رياضية 
فى عبد القطر 

في يوم الجمعة القادم 
سيصادف عيد القطر السعيد 
وتستغل الفرق العربية عذه 
الفرصة لاجراء مهرجاتنات 
رياضية فى اكثرية الهقرى 
العربية ٠‏ 

وعلمنا اله سيقام في 
جلجولية مهرجان رياضي 
يحضره رئيس المجلس المحلي 


السيد محمد سعيد عودةالدي | 


تبرع يكأس بهذه المتاسبة ٠‏ 
وستجري المباراة بين فريق 


عودة هو لاعب كرة قدم وكان 
احد اعقغساء ‏ متتخب 
الاختيارية ‏ ترى ه لسيلعب 
ابو عادل مع قريق القدماء ؟ 

والجدسر بالدكر انل ولدي 
الاخ محمد سعيد عودة عادل 
ونادر همامن اللاعيين الممتازين 
ضمن قريق عبوعيلجلجولية 
٠٠‏ ولم لو 2 طالعين على 
ابوهم ..١‏ 

عدا وستجرى في قرى 
اخرى مياريات ودية هته 


فوز جلجولية ‏ الطيبة ‏ شفاعمرو كفر قرع ونين 


كانت مبارياتكاس الدولة للمرحلة الثالثة 10 اشتركت فيها فرق 
الدرجة الرابعة التي تمكلت من ٠‏ الوصول الى هذه اكرحلةمن اكياربات وفرق الدرجة 


الثالثة . ' 

قالفرق التي تمكنت ملن 
الانتقال الى المرحلة الرابعة 
بعد فوزها في مياريات السبت 


هي قرق : 

هبوعيل جلجولية ءالطيبة» 
مكابي شفا عمرو ء كفز قرع 
ودين ٠‏ 


وخرجت من مباريات الكاس 
فرق : مبوعيل عرعره 2 كقر 
ياسيف , قلنسوة وسولم ٠‏ 

وقيما بلي وصف ميته 
المباريات +٠‏ 


مفاجأة فريق جلجولية 
يهزم فريق صفون تل ابيب 


جليوكية - عن على عبد الله 
سعد - على ملعب تل ابيب التقى 
قريق هبوعيل جلجوكع: هن فسرق 
الدرجة الرابعة مع فربق “صفون انل 
ابيب هن فرق الدرجة الثالثة _ - 

بدأت للياراة سريعة هن جانسب 
الفريقين مند (للحظة الاوقل حيسث 
استطاع خط هجوم صفون تلابيب 
تسجيل اصابة في «لدقيقة «لثانية ٠‏ 

وبعد مرور ثلاث دقائق تلقى نار 
محمد سعيد عودة الكرة فارسلها قوية 
تيحرن (صابة التعادل وليتهي الشوط 
الاول بده التنيجة ٠‏ 

وفي «لشوط الثاني حاول كل هن 
الفريقين "كسب المياراة ولكن اثكياراة 
انتهت بالتعادل - ١ 2١‏ 

وهنا عدد حكم الياراة الوقلت 
بتصف ساعة لحسم الباراة وئكن 
اتنهت اكياراة هنه أكرة (يغدابالتعادل 
١:5‏ 


وحسب انظمة وقوانين الكرة ٠+‏ 


اعطى حكم الباراة خم شريات هن 7 


بعد ١ام‏ ككل من الفريقين حيث تمكن 
صبحي قبسيه وعادل محمد سعيدعودة 
وحسن ابو دبي من تسجيل ثلالسة 
إعداف بينما احرز فريق صنون تل 





المناسبة السعيدة ٠‏ 


الفربديس , باقة الغربية ومعليا الى الرحلة 
الرابعة تاجيل مياراة مجد الكسروم 
مع عكاو خسارة عراسة 


هباريات كآاس الدولة ٠٠‏ اتصفت 
بالنسية كقرق الغريديس وباقةالقر بية 
وععليا يكونها كانت عتيفة وقد تمكتت 
خلالها هنه الفرق من الانتقال الى 
المرحلة الرابعة للفوز بكاس الدولة ٠‏ 
وفيما يلي وصف الباريات : 
: الفريديس - العفولة 
من محمد شكري الفريديس 
العقى خريق عكابي الفريديس مح 
بيتار العفوكة في عياراة على كاس الدولة 
حيث انتهى الشوط الاول بتعصادل 
القريقين يهدف واحد ككل متهما ٠‏ 
أحرر محسن عيد الحسن صلف 
الغريديس وفي الشوط الثاني استطاع 
خريق العفو" تسجيل ثلاثة اهداف 
واصيحت تتيجة المباراة في الدقيقة 
الثمانين آربعة أعداف لصائح العفولة 
مقايل هدف واحد ٠‏ 
وخلال العشر دقاتق الاخرة من 
المياراة قام خكل هجوم الفريديس 
يهجمات عركرزة وتمكن اللاعب المتاز 
محسن عبد الحسن من تسجيل اربعة 
اهداف متالية واستحق تقدير وتشجيع 
الجمهود المتفرج فى هذه اكباراة التي 
آتنهت ‏ يفوذ عكابي القريديس بخمسة 
أعداف هقايل اربعة امداق - 
اعتاز هن فرق القريديس جميع 
الاعضاء وخاصة محسن عبد الحسن 
هداف عتم اكياراة وحامي المرمى يشير 
يوسقف وعيسى توفيق وخرري * 
هصعير حيفا ب عراية 


على هلعب عراية ‏ تبارى فريق 
عيوعيل عرابة من قرق الدرجة الرابعة 
مع فريق عبوصيل معصير حيفا من فرق 
النرجة الثالثة ٠‏ 

وقد أسقرت الباراة عن خوز فريق 
عقابل هدفين  ٠‏ 

احرق حسين الحاج وسليم تعامله 
الهدفين تصائح فريق عرابة * 
والجدير بالذكر أن نتيجة عصلم 
الباراة تعتير مشجعة لغريق عراية 
الزن غريق عصعر حيفا ‏ يعتبر من الفرقه 
القوية في متطقته ٠‏ 





, 
باقة القربية ‏ يكتعام 
ياقة القربية ا هن سعيد بيادسقف 
على ملعب باقة الغربية ‏ تمكن فريق 
هبوعيل باقة الغربية من الفوز علفريق 
يكنعام يهدفين عقابل الاشي” 
احرز هاشم الحلاق وجهاد قنديل 
الهدفين لصالح فريق باقة الغربية + 
آمتاز جميع اعضاء الفريق ويرذمن 
ينهم في خط الدفاع راقع يوتسروحامي 
تلرمى عادل جعفر ٠‏ 
معليا ‏ كفر كا 
معليا ب من البير ليؤس - 
ملعب معليا ٠-٠‏ تيارى فربق ميوعيل 





ابيب هدقين ٠‏ 

وهكن «نتهت هله للباراة للثيرة 
يقوز فريق , هبوعيل جلجولية باربعة 
اهداف مقابل ثلاثة اهداق ٠‏ 

وامتاز جميع اعضاء غريق جلجولية 


الطيبة - غيبع هكرمل 


الطيية ل عن نهاد اللاشف ‏ عل 
ملعب الطيبة - التقى فريق هيوعيل 
الطيية مع فريق غيبع هكرمل ؤمياراة 
احاسهوة + 

بدات ذكياراة بهجمات متيادلةولكن 
انتهى الشوط الاول بدون اعداف ٠‏ 

وف الشوط الثاني ايضا لميتمكن 
احد عن القريقين من اتسجيل اصابات. 
وانتهت الباراة بتعادل فلفريقين يدون 
امداف + 3 

وهتا هدد حكم اكياراة «لوقت ينصف 
ساعة وخلال هنم الدة سجلت خمسة 
اصضاف وعلى النحو اثتالي - 

الدقيقة 50 عبد الحليم راس يحرز 
الاصابه الاوى لصالح الطيبة براسه 

الدقيقة ٠١‏ خط هجوم غيبح 
هكرمل يسجل هدف التعادل الدقيقة 
يرسل عبد الفتاح جاير الكرة 
من الزاواية اليمنى على *ثر ضربة 
ركتية رآسا الى اكرهى كيحرز الهدف 
الثاني لتصالح الطببة ٠‏ 

الدقيقة ١١‏ حداد يحرق الهدف 
الثالث لفريق الطيبة وقبل انتهاء 
الباراة احرز خط عجوم هكرملالهدف 
الاختنامي في هله اكياراة اللثيرة التى 
انتهت يفوز هبوعيل الطيية بثلاث» 
اهداف مقابل هدقين ٠‏ 1 

امماز من فريق الطيبة جميع اعضاء 
الفريق وخاصة عمر مصاروة وعيد 
الله جاير وحامي المرمى معاد عادل ٠‏ 


الاهداف الستة لصبحي 
بشناق في مرمى عرعره 


على ملعب كر قرع ٠٠‏ تمكن فريق 
مكابي شفا عمرى عن احراق الرقكم 
القياسي في تسجيل الاهداف اذ تمكن 
دن تسجيل سبعة إعداف في مرهمى 
قريق هبوعيل عرعره عقابل لا شي 
وقد كان تجم هلم كلياراة لللاعب 
صبحي بسناق الذي سحل ستة 
اهداف واحرز ززهر خطيب الهدف 
السابع والاخر ٠‏ 1 
والجدير بالذكر ان فريق مبوعيل 


| عرعره هو من فرق الدرجة الرابعة 


ويلعب لاول هرة من الاتحاد العام 
.٠‏ بينما فربق مكابي شفاعمرو هن 
فرق الدرجة الثالثة والقويا فسسي' 
منطقته ٠‏ 


كفر قرع كقر ياسيفت 
كفر قرع ب عن عادل عثامئه عل 
ملعب كفر قرع تمكن فريق هيوعيل 


كفر قرع هن الفود على فربق هبوعيل 
كقر ياسيف بهدقين مقابل هصدف 


على !| واح ٠‏ 


واحرق عادل عثامئة الهدفين لصالح 


معليا مع فريق هكابي كفر كنا من | فريق هبوعيل كفر ترم ٠‏ 


فرق الدرجة اكثالثة -- وكانت نتيجة 
امباراة حتى الدقيقة الستين لصائح 
ريق كفر كنا بثلاثة أعداف هقايل 
الاشيء + 

ولي الثلث الاخي هن للياراة 
استطاع غريق عبوعيل معليا تسيل 


بتعادل الغريقن بثلائة اهداف تكل 
عنها | - آحرز الاهداف لصالح معلا 
آنيس هوراني . صعدفين ب وموريس 


كت لف لد وال 
وسيقور الاتحاد العام في مصير هله 
المياراة 2 ومن الحتمل ان يغوز فريق 
عبوعيل معليا أداريا وينتقل اللي 
لترحلة الرابعة كلفوق يكاس الدوكة - 
مجد الكروم ‏ عكا 

5 على ملعب عكا -- كان من القرر ان 
بحري خريق عيوعيل مجد الكروم 
عبارة مع فريق هبوعيل شياب علا 
آلا أن الحكم لم. يحفر الى اللعيخجرت 
مباراة ودبة بين القريقين اسغرت عن 
تعادل الغريقن يهدف وا تكل 
منهما * 

احرز عدف كريق مدا الكروم عمر 


بشى * 





وكان فريق عبوعيل كفر قرع قد 
تغلب في الاسيوع الاضي في هياريات 
الدوري على فريق هحوتريم يهدذين 
محجلهما هشام احمد وطائب صادق 
مقابل لا ثمي» - 

على معلب اشدود ل قاذ فريق 
اشدود على قريق هيوعيل قلنسوة 
باربعة اهداف هقايل هدقف واحخحد 
سجنه معين تاطور لصالح هبوعيل 
قلتسوة ٠‏ 

والجدير بالذكر آن خريق ميوعيل 
قلنسوة لعب بتركيب ناقص وقد احرق 
قريق اشدود هدفين خطا وذلك من 
قبل خط هجوم قلنسوة - 

ان استهكر أفريق قلنسوة يفريق 
ضعيف قد ادى 
مياريات الكاس 
اننا اثامل من فريق هيوعيلقلنسو: 


ته مع 3 
بمناسبة عيد الفطر السعيد اقدم الخلص التهاني للفرق 


العربية وانصارها 





"سمو عمد ممع مه موسو دممح ووم مدجم همه ) مده عه اال اله نجه رجه ا مجاه ند تناه تقة ‏ إهل؟ 1‏ 


عد موا 
6 | يوسف الحاج 


اعاده الله عليتا جميعا باليمن والسلام 


وكل عام والرياضة بخير 





ان يستعيد قواه في الدوري الذي لم 
يخسر فيه احتى الان اية هياراة ٠0‏ 
وذن يواصل انتصاراته لعله يعوداق 
مستوى فرق الدرجة الثانية 2 على 
شرط ان يكون هناك السجام بين 
اللاعبين والادارة 2 وتعاون خطالدفاع 
مع خط الهجوم ٠٠‏ والتعاون اكتام 
مع تدرب كل هتذ سسيؤدي للتقدم 
فريق قلنسوة الذي يضم في صفوفه 
لاعبين !قل ها يقال عنهم انهم على 
مستوى الدرجة الاقل ‏ + 
كرمثيل - سولع 

قاز خريق عبوعيل كرمئيل معفريق 
عبوعيل سولم يثلائة اعداف عقايل 
لاشي * 

نين ل غبعات هموره 

على هلعب انين -٠‏ ووسط جمهور 
كبير ٠٠‏ تيارى فريق هبوعيل تمع 
فريق غيعات هموره -٠‏ بدات الباراة 
بتمريرات سريعط بين الثلاثي حسن 
سعود . عيد القتاح صالح وعلي 
سليمان حيث تمكن علي هن تسجيل 
الامابة الاوى لصالح فريق نينوتيعه 
تايف عفضي ليحرق الهدف الثاني 
ولينهي الشوط الاول بهته النتيجة 

وفي الشوط هلثاني واصل فريق 
تين هجماته على هرمى تبعات همورم 
وتمكن يوسف احمدمن تسجيلالهدف 
الثالث + 

وهنا يعود علي سليمان ليحرل 
هدفه الثاني في هله فتياراة التي 
'اتنهت يفوز فريق عبوعيل نين باريعة 
اعداف تتقيقة هقايل لا شليء ٠‏ 

متا جميع اعضاء فريق نين وبرذ 
من بينهم مثقال حمزه + نصريسليمان 
وعيد الرحمن محمد ٠‏ 





محمد علي دسوقي كايتن 
وحامي مرمى مبوعيل اتحاد 
شياب يافا 





المياريات الودية : 

© على ملعب الطيرة ٠‏ فاز 
فريق مكابي الطيرة مع فريق 
قلقيلية بثلائة اهداف مقابل 
هدقف واحد ٠‏ 

© فاز قريق كقر سميع 
على فريق اليقيعة بخمسسة 
اهداف مقابل هدقين ٠‏ 

احرز الاهداف الخسسة 
لصالح فريق كفر سميعضامن 
فلاح ثلائة اهداف . سهيل 
جيران وعامر عامر كل منهما 
هدفا واحدا ٠‏ 

© على ملعب عبلين جرىق 
مهرجان رياضىي باشتراك 
فريق هبوعيل عبلين والاخوة 
عيلين وشبيبة معليا : اس 

اسفرت عنقوزفريق عيلين 
على فريق شييية معليا بهدفن 
مقابل صدف واحد ٠‏ 

كما وقاز فريق هبوعيل 
عيلين على فريق الاخوة عبلين 
بخمسة امداف مقابل لاشيء* 

امتاز من فريق هبوعيل 
عيلين ادوار تعيم » عالدطالب 
وميخائيل لعيم 


3: 


نيم ذلخة 








صفحة ب 5 ب 


الااء 


حرئام وعبية سياسّية 
#راقراشؤول 
لمشرمي رمه 


















اليلدين ضمانا 3 امعنة 


' هه نه 
0 ويمكن الدفاع عتها ‏ . 
2 واعرب عن اعتقاده بآن قرار مجلس 
عيبل نورا حاورا الفذا الامن الدوئي يشآن الشرق الاوسط 


في عام 1939 يشكل تقطة الطلاق 
كتسوية جميع مشاكل اكلطقة وقال 
أن اعشضاء الوفد الايطائي الذي يترامه 
يسركون جيدا عوقف إسرائيل مسن 
يعقى الواضيع كهفية الجولات وثرم 
الشيخ ٠.‏ 

وتطرق السيدا كريليو الى التقلقل 
السوفياتي فى المنطقة فقال لن ذنك 
يعرقل (يجاد حل تلتزاع العريبسي 
الاسرائيلي وإن حكومته العتقد بان 


تسليم قاعدة أمريكية 


0 
شايع هاريا ٠7‏ رونها. الف 
لقو 8260/59/1 . 
ا مإضلات - ص عب كه 


اتضجعكد 20 
. مطايغ دوكما مش. 





.و 


ضخمة الى سلظات فيتتام الجنوبية 

سايغون - وويتر ‏ اعلنت القيادة العسكرية الامريكية 
امس أن قاعدة جوية امريكية إنغت نفقات بنائها 5 مليون 
دولار ستسلم الى فيتنامالجتوبية في اؤوائل الشهسر 
القادم ٠‏ 

وكانت هنه القاعدة وهي قاعسدة 
فوكات قد انشلت في شهر أقارا سلنة 
٠ 19‏ وطارت اول مجموعة هن 
القاذفات علها تشسن غارات حوية بعد 
ذلك شهرين ٠‏ 

وذكرت القيادة الامريكية امس ان 


نقل عسكرية في عمر هوتشسيعتسه 
الاسترانيجي ا- واضافت القيادة ان 
الطائرة تمكتت عن اصاية احد مواقع 
الدفعية ٠‏ 

وقائت القيادة ان ثلائة جلسود 
امريكيين قتلوا ليلة اللاثاء لسادى 
صعود سيارتهم العسكرية على لقم - 










الاتحاد السوفياتي بسعى تتغيير الوضع 
الحالي في فى حوض البحر الايفسسنس 
للتوسط ١‏ : 

وتحدث عن التسوية الخاصة لاعادة 
ختح قناة الويس خابدى مسائدته 
كلمبادرة الامريكية وآضاف انها قد 
تشكل يتاية لكحادثات بين ' الاطراف 
العنية | - وقال أن بلاده اترغب خي 


أفتح العتاة لان اغلاقها يكيد ايطاكيا 


خسائر كببية ٠‏ 

وأعرب السيد كريليو عن فته 
بآن ‏ بلاده ستشستوك فى الجنة تقصي 
اوضاع القدس اذ1 تعاها السكرتير 
العام اللاعم المتحدة الى ذنك ٠‏ وقال 
أنه الا يوكي تشكيل اكلجنة اعتماما 
ووصف عحاوئة إاعادة الحائة في القدس 
الى ها كانت عليه قبل حرب الايسام 





البر نامج الاقنصادى 
اخديد لن يؤثر 
على الامريكيين 


واشنطن ل دويتر ‏ ابلغ الرئيس 


القدس  -‏ اعلن ل 97 ل رتمس تجنة الخارجية التابغة ع 
اثنواب الاإيطائي الني يزور البلاد عل وأس بعئة برلمانية عر بن قبوله يوجحسهة النظير:: 
الاسرائيلية التي تدعو الى بحث مساآلة الحدود بين اسراثيل وجاراتها في مفاوضات ببين . 








الستة بآنها أمر غ واقعي  *‏ . 
وباكنسية الانصمام اسرائيل اللى 
السوق الاوروبية +كستركة قال .ان 
آيكاكيا تساند الششمام اسراثيل الى 
السوق - وآشات السسيد كريليو 
بالعلاقات الوثيقة ' القائمة. ٠‏ بين 6طائيا 
وامرائيل * م 
وكات آكخراه البعثة: ند وزدروا 
الكتيست إصسى حيث ؤ5ام السسيد 
دؤين بركات رئيس الكنيست .هادية 
غداء على شرفهم  ٠‏ : 
احتفال فى عكا 
عئاسية عمد القطر 
عكا من. محمد عثماق ‏ - آقيم 


مسباء أمس. في معهد دارا الجلسيل 
للاولاد السلمين في عكا احتفسال 


١‏ بمتاسبة حلول عيد القطن السعيد 


. وألقى السيد محمد ١بو‏ حنوود للرشد” 


التربوي فى للعهد كلمة ياسم آدارة 
العهد رحب فيها بالطلاب والتحضور 
وشكر فيها زملاءه الرشدين في ألعهد 
على الجهود الجبارة التي يذكوها خلال 


نيكسون الشعب الاميركي كيلةالثلإثاء م9 


ان برنامجه الجدايد لدي يفرض قود 
على الاجور والاسعار سيخقفي التضخم 
الى النصف دون ان يقضي على حرية 
ابناء الشعب في اقتصاد رأسمالي ‏ - 

واعرب الرئيس نيكسون | علن 
تقاؤكه بالمرحلة الثانية من مشروعه 
الذي يهدف ألى بعث الاستقرار في 
الاقتصاد ف ملاحظات ايداها لاعضاء 
المعيضة الذين اجتمعوا 


طائرة فاتتوم امريكية دخلت صباح 
امس اجواء فيتنام الشمائية واغارت 
على مواقع مدفعية مضادة للطائرات 
التي اطلقت التيران الكثيغ: عليها 
عندما كانت الطائرة تقصف سيارات 


الحخكم عل مسلح 

بالسجن مدى الحياة 

اللد ى حكمت أمس المعكسسسمة 
السكرية هنا بالسجن الؤيد على 
المسلح فاروق كريم الشماوي (-؟ 
سنة) بعد آدانته بتهمة الانتماء كنظمة 
«فتج» واتقيام بسلسلة هن الاعمال 
السلحة وقصف السكان سحي 
ومواقع عسكرية ٠‏ 3 

وكدت التحكوم عليه وهو عراقي 


الجنسية قد قام باطلاق قذائلف. 


الكاتيوشا على كريات شموته في أيار 
عام ١917+‏ كما اعترف هو بتقسه آمام 
قاضي التحقيق ,2 كما قام بعدة عمليات 
مسلحة في منطقة الب اليت ٠‏ 


كلمة الانباء ‏ تتمة 
في الحرب والنضال > ضسد 
الاستعمار . وبدليسل أن 


الجزائر مكلا تلتزم الصمت | 


ويصرح زعماؤها بما يشير الى 
خلافاءهم مع القامرة ٠‏ واغلبي 
الطن ان الدول العر بيةستحمل 
انقساماتها الى الاموائتحدة يما 
يشسيه ما حدث ني العام الماضي 
حيث صوتت :سبع دول الى 
جانب قرارات الامم التحصدة 
وصوتت سيع دول اخرى 
ضدها ٠‏ 

واعجب ما في الوضعالعربي 
الحائي هو ان الدول المي الا 
تنوي محاربة اسرائيل ولا 
تستطيع ذلك أاصلا هي اكثر 
الدول صراخا وضحيجا من 
أجل الحرب ٠‏ أما الدولالمعي 
ذاقت الحرب وخسرتها فما 
زالت تتردد في انتهاج طريق 
السلام + ولو ان مصر حزمت 
آمرها على تحقيق السلام 
والتضحية من أجله يكل مظاعر 
الكمر د باء والاستعلاء وحسدت 
الدول التي تنافق في موضوع 
الحرب تغير موقفها بالفرورة, 
فقيادة هصر الحقيقية لعائم 
العربي تعلق الان بانتهاجها 
طريق السلام ٠‏ 





رئيس | الضومال 

يزور موسكو 

موبكو ال رويتر ب وصل متا 
اعس قادما من القاهرة الجترال محمد 
زياد رئيس عجلسس قيادة الثورة 
الصومائي بعد زيارة” للغاصمة المصرية 
استغرقت يوما واحدا * 

وسيعقد الجترال زياد خلال وجودم 








واطلقت قوات شسوعية لمر صواري 
على مطار فتوم بينه الدولي وذلسك 
للمرة الرابعة' خلال ثلاثلة ايام غير (له 
لم يبل عن وقوع اصابات او أضرار 

وقالت القيادة الكمبودي: العليا ان 
اربعة صواريخ سقطت قُ الطسار 
الواقع على بعد ه كيلو مترات الى 
الغرب من اللدينة عند الفجر ٠2‏ 





تقديم احد مساعدى 
ايخمان للمحاكمة 
بركين الغربية ‏ دويتر - مثل عنا 
!مس فريدرايخ يوسهامر النازي والذي 
كان احد مساعدي ادوئف ايخمسان 
للمحاكمة بتهمة القتل والساعدة على 
قتل ١٠٠١‏ آلف يهودي - 

ومن طلتوقع أن تستقرق المحاكمة 
نضعة اشهر تستمع فيها الى ١٠6١‏ 
شاهدا من جميع انحاء أورويا ٠‏ 


يزور بوغوسلافيا 

بلغر/د - رويتر - اعلن هنا نمس 
أن السيد امين عياس هويدا .رئيس 
الحكومة الابرانية سيقوم بزيارة 
رسمية لموغوسلافيا في الغترة الواتعة 
بين 5*5 الى ٠‏ تشرين الثاني الحائي 
يجري خلالها محادثات مع اكسؤولين 
اليوغوسلاقيين حول العلاقات بين 
البلدين وادم: الشرق الأوسط وبعضش 
القضايا الدوئية الاخرى ‏ - 

اعتقفال " اشخاص 

بحيقا بتهمة اكرشوة 

يفا ”ل أعتقلت الشرطة أهس ستة 
أشخاص بينهم موظف قديم في عكتب 
الترخيص وآثتين من أصحاب الكراجات 
بتهمة علاقتهم بقضية رشّوة تشمل 
مبائغخ. كييرة ٠‏ 

وعلم أن لعشرات هن السائقين في 
لواء الشمال ا رخصا لتقل مسافرين 
فى وسائط تقل تجارية وهذا آكثر 
مما عو مسموح بيه . واتهم حصلوا 
على هله الرخص بعد أن دفموا 
رشوات الى مكتب الترخيص ٠‏ وبذكر 
أن بعص السواقين وخاصة في القرى 
العربية يقوعون بثقل مسافرين مقابل 
أجرة في سياراتهم التجارية مع أن 
ذلك يعثير مخالفا كلقانون ٠‏ 

وعلم كذلك ان ؛كوظف القديم في 
مكتب الترخيص كأن يصدر رخصا 














يسمح بموجيها للسؤاقين بنقل' عبد |. 


آكبر دن الساقرين في سيار هسم 
التجارية م يعد الحصول على رشوات٠‏ 
1 


نجنة امناء الاوقاق الاسلامية بياقا | 


بمتاسبة عيد الفطر المبارك يستقبل' فضيلة القاضي 
الشرعي ورئيس واعضضاء نجنة اعناء الاوقاف الاسلامية بيافا 
المهنين في التادي الاسلامي بيافا ‏ شارع ياقت 1١١‏ وذلك 
من الساعة التاسعة حت والساعة الواحدة من سبيعة| 
يوم العيد ٠‏ 
ومس اللجنة 
تظمي الجبالي 
لمكا كا ا كك او اكوا اا" اص .دا اص 0 11 .ا 





في ذلبيت الاييض اللبتققي سائل ههمة 
تتعلئق بمشكلات الاجور والاسعار ٠‏ 

وقد عقد الاجتماع في اليوم الذي 
تلا انتهاء تجميد الاجور طوال: ١1يوما‏ 
الذي فرضه في 1١‏ اب الاضيوافساح 
المجال بالتالي امام قيود عامة تحدد 


في موسكو محادثات مع اتزعصسلهاء 
السوفيات تتناول الشؤون الدولتية 
وسائل تهم البلدين ٠‏ : 


مليون دولار 


زيادة الاجور بنسبة الا تتجاوز دره 8 1 
بالاة؛ وذيادة الاسعار بنسسية الا ككافحة السرطان 
تنجاوز ور؟ بالائة - ف هر يكا 


واشنطن -- رويتر ‏ وافق مجلس 
اتنواب الاعيركي ياكثرية ساحقةلمس 
على عشروع قانون يخول الحكومة 
انغاق. ١٠ر1‏ همليون حولار خلال 
السنوات الثلاث القادمة فسي مكافحة 
السرطان ٠‏ 

وقد وافق الجلس باكثرية .8*6 
صوتا ضد خمسة اصوات على مشروع 
.قانون مكافحة السرطان الذي سيوس 
العهد الحالي ككافح: السرطان ويشكل 
هيئة من ثلاثة +عضاء ترفع تقاريرها 
عباشرة الى الرئيس عن عدى اها يتم 
اإحرازه هن تقدم في مكافحة المرض - 


وشكر الرئيس نيكسون الاميركيين 
التاييدهم برنامج تجميد الاجود وقال 
إن استمرار تأبيدهم سيساعده على 
تحقيق الهدف الذي يسعى اليه من 
حيث بناء اقتصاد سليم ٠‏ 





الاردن يعترف ببكين 
ف مطلع العام القادم 

عمان ‏ رويشي ل ذكرت أمسى 
صحيفة «الصحقي» الاسبوعية التسي 
تصدر في عمان أن الارهن سيتيادل 
التمثيل السياسي هع الصين الشعيية 
في مطلح العام الكقبل ٠‏ 

وقانت أن هذا الوضوع كان عدار 
بحث مع سقراء الاردن كدى التول 
الاربع الكبرى اثناء وجودهم في عمان 
كلتشاور في الوضع الراهن في منطقة 
الشرق الاوسط بمتناسية قرب موعد 
مناقضة هله القضية في الجمعيسة 
العاهة. كلاهم للتحدة + 


ا مصرى يشكو مسن 

العاملة على جسردامية 

ايلس -. من محمد عميره - أجتمع 
أمس الحاج معزوز المصري رئيسن 
بلدية تابلس بالحاكعم السكتري 
الحلني وأحتج لديه على معاملة وجي أ 
الامن في حجسر ثامية الابناء الكديتة 
العائدين عن عمان وابلغه أن عندا 
عن أبناء وينات المدينة قد 0 
لحوادث مؤسفة على الجسر ٠‏ 
الحاج معزوز هن الحاكم 2 
التحقيق في هذه الحوادث ووضع حد 


الاوسط لكي تحسن من موققها في 
النقاش الذي سيجري في الجمعية 
العامة حول الازمة ٠‏ وقالت إن 
التصربحات التي اطلتها ويطتقها 
للسؤولون الصربون حول الازمتوحدم 
العرم: تابعة امن الاصران على تحرير 
الاراضي العربية ٠‏ وإضافت الصحيقة 


معالجة الازمة قأن مصر ستتتهج ب 
| مقط الناسب ‏ الذي كرتايه اكعالبية 
الازعة | بتفسها - 

واضافت :لصحيفة أن وضعاللاحرب 
ولا منؤام الا يمكن ان يكل قائط الى 
الادد وان عصر ‏ نستعد الان ‏ كلمعركة 
وفقا لخططها الاستراتيجية ‏ - 

وقالت آصى صحيفة ا يرافدا 
السوفياتية أن النقاش لني سيجري 





لها ٠‏ وتي 'نهاية للقايلة وعد الس» | في الجمعية العامة حول الشرقالاء. 2 

5 8 قد يكون بمثاية ضغط على اسرائيل 

بح ويج ل القادة؟ العلمة تتساهم في ايجاد حل عادل لازنة 
1 الشرق الاوسط ‏ - 

فاندى - تتمصسة 


جانبي الحدود الهندية ‏ الياكتانية 


فى السايق عرايظة 
| رظي عا عل جالن حو . 
|| ومن ناحية <اخرى امملنت الشرطة 
]| الباكستانية في داكا ان عمد تايل 
ا انقجرت في عاصمة باكستان الثرقية 


يأجراء التحقيق في مثل هنم ّ 
ا 
: 
2 
ٍ 


1 7 زركلا 81 االاققة1 1 


أنه أذ فشلت الجمعية العاعهة في. 


دترى 0 باه تضها| 


مفعال عباس 
اشرطة سينمائية 
ابنداء منالاعة ٠2ومعاء ٠‏ 





| نمساء وفي بلدة اخرى الى الجتوب 


| متها 


وم يذكر اليوئيس عن وتوع 
آصايات في كلت الدينتن ٠‏ 

وذكر راديوا جميع الهند انالقوات 
الياكستانية قصفت ‏ بلدة نداركالا على 
الحدود الهندية - الياكستانيةاء 


| واضاق الراديو اتن حوالي ١7‏ قديعة 
امع ال وه 
| سيعة اشخاصض - 





ٍِ 
: 


| 


اال اي 













اتقدسى ‏ آحجرت لعثة الخارجية 
والامن التابعة للكتيست آمس. نقاشا + 
حول السياسة الامنية | باشتراك وذدر 
الدفاع الجترال هوشيه ديان وذلك |- 
على :ضوه الاحتمالات المغتلفة التي قد . 
تواجهها (سراتيل في لاستقبل القريباء 

وقدم السيد جدعون رفائيل .الدير 
العام كوزارة الخارجية في مسنتهل 
الجلسة م ا تقريرا عن الشللسؤون 
السياسة _ ٠‏ 


هيوم يجتمع 
بز خجضاء روديسين 

مالسيودي ب يؤتايتديرس . عقد 
آمس أكسير الك ادوغلاس يوم »ودر 
الخارجية اليريطانية عنة اجتماعات هع 
الزعماء الروديسيين امن الييفسسسس 
والملونين لاستطلاع وجهات النظى حول 
الساعى البريطانية الجديدة الايجساد 
حل للازمة الروديسية » 7 

ققد اجتمع مح بعض الوتراء 
الروديمسين من الميض. ثم اجتمع مع 
رؤساء اتحاد التجار الافرييين . * 

ويذكر ان الازعة الروديسية تجمت 
عتكها آعلن السيد آيان سميث رئيس 
حكومة الاقلية البيضاء استقلال 
روديسيا عسام ١1956‏ تون إشثسراك 
بالاغلبية الافريقية في الحكم ٠‏ 


بحث الشؤون الأهلية | حاة 


طرابلس كيبا -,رويتر 


وغانا وكمنيا وتمر 
وليسوتو واوغتنا ٠‏ 
والقى الرائد عبد- السلام' جلود 

]| عضو عجلس قيادة الثودة ووذير 
الصتاغة والاقتصاد, كلمة ف حقئل 
وخساح الحلقة امس قال يها أن 
! اعتمام ليبيا بالدراسات في مجال 
التنمية الاقتصادية واتتجارة أيتحصر في 
اعادة تتظيم سياسات : الاستسسيراد 
والتصدير في لسبيا + واكني لوجد 
ْ الاحسابسن فى أكيبيا وهي قسير في 








مجال. التنمية الاقتصادية عو آنها 





براتدت قد بحضر 
احثفالات. الاستقلال 
ال ه؟" 

القدى ل علم امس أن السيد 
ويلي براندت > مستشار الانيا القربية 
قد يكون من بين ' الشخقصبيات الكبيرة 
التي ا ستحفر احتفالات ؤسرائيل ‏ تعيد 
استقلالها الخامس والشرين الدير 
يصادف فى تيسان 199 ٠‏ 





بعثة تجارية إسراتيلمة | .وتجري الان مشاورات, بين سفازة 
0 'أكانيا الغربية في تل ابيب وبين وزادة 
ترّور بيرو الخارجية للاعداد ' كهنم الزيارة ‏ - 


وكان سقير ألانيا الغربية قدا صرح 


كيما ب دويتر .ب وصلت إلى هنا 
عؤخرا بأن حده الزبارة قدا تنم | ٠‏ 


آمس بعثة تجارية وفنية إسرائيلية 
تدراسة آمكانات التعاون بين اسرائيل 
ويرد في الجالات الفنية والالية ‏ - 
وتضم البعثة خبراء قي شيؤون الزراعة 
والواصلاته واليئاء - وستزور اليعثة 
بعد ذلك كلا من الارحتتين ويولينها 


غرق ناقلة 
نفط اسبانية 


مدريد .ل يويتر - ذكرت شركة 





عن السياسة التجاريسة. 'تفتتح 
ب اقتتحت اعتا مين الحلقسة 
العلمية الاقريقية بقية للسياسةالتجارية بحضور ممثلين عن 


الجمهورية العربية الليبية والسودان والضُومال ونمجريا 
نزانيسا وستراليون وزامبيا .وليبريا 


تحعاج ‏ الى حراسات والى (تفتاج على 


وعفى اكرائد جلود يقول ان ؛قتصاد 

















للدي 


ِ صدر ع ا 0 95 
أعش' أن قيادة -الجيشى يرم / 
ل اذ 

بب. 1 ف 7ه 

3 ١ اسرية‎ ٠ لاسرائيل‎ 

واعلن البلا اله العشيان ٠‏ 04 

امس يسمح الجميع اللبتانيج | 
جمح متاطق محافقة 

تحارب الدول والشعوب وئدتك فليبيا وِ 5 عد 

| تشترك في كل حلقة وتشجع كل تدوة 

| وتستفيد ين كل كراسة <. 


اليا قبل ثورة عام 1955 أكان يتمثل 
في التقط وكائت ‏ ليبيا تسلتووهم كل 

احتياجاتها. من الخارج 2 كما كان |3 
النفط ‏ يشكل نسبة حركه' بالثة عن 
جملة صاحراتها ٠‏ ككان “ا بد من | إن 
:أعادة . النقر أحيك آن الدول ثيقني | ىن 
التخرد الاقتصادي وتقكر في ايجاد | بي 
بدائل لوارداتها وتسعى الى اكاشاف | 
الكزيد عن الثروات والضي في تصنيع 
المصتوعات ألتي. -تعتمد على المواد الخام 31 


مؤتمر اوبيك يعقد 
فى ١١٠‏ كانون الآأول 

ابو ظبي - ادويشر ا نعل رسميا 
#مس ان الكؤتمر السابع والعشرين:' 
كنظمة البلدلن الصدرة للبترول ل 
لوييك ا مسيعقد عنة 98 ١‏ كاتون. 
الاول القادم + 

وتلقت وزارة البترول والصناعة 
في ابو ظبي التي ستستضيف ' الأتمر 
:سماء بعض اعقداء. عنظمة الاوبيسك 
الذين سيضرون ٠‏ 8 
| وسيراس الوقد الجزائري السيسد - 5 
بلميد عبد 'السلام وذير الصتاعسة | شكاوي كثدة حول برضة : 
والطاقة ٠‏ . تايديع 00١‏ 





لئفس القرضص + 


اقتراح بتو سبع قاعدة 
كتلة مغاحل» 

تل ابيب ا اقثرح السيد آريه 

دوتشين 2 عضو إدائرة كئلة غاحل »* 

توسيع نظاق ‏ الكتلة يضم كتسل 


وآكقائمة الرسمية اليها ٠‏ وقال السيد 
دولشين أنه آفا كانت لكملة غاحل 
قاعدة اوسع فأن ذلك يمكنها من آن 
تكون يديلا تكتلة التجمع في الحكم ٠‏ 





؟ وزراء جحشية 


فى الكويت 
الكويت - عين في الكويت إصسس 
ثلاثة وزداء وهم السادة جاسم خالد 
اكرزوق وذير؛ للتربية ومحمد عياد 
النطيف إالحمد وزير؟ا كلعدل وعبدائله 
ابوسلقا القائم وزير؛ كلكهرباء واكاءء 


استئناف - تتمة 


واضافت أن الحكومة العرية 
استخدمت جميع السيل التي عن 
: شأنها ان تل الازهبن سلميا غير ١ن‏ 
للعتدين الاسرائيلين ل صملوة 
أقاتهم تجميع محاولات التصوية ‏ - 

اعذا وابلعٌ السسيد ادم مالك درئيس 
الجمعية العامة كيلة 'الثلاثاء السيد 
إيوسف تكواح الكندوب الاسراتيلي في 
تلنظمة الدولية بآن التقاش | حول 
تزمة الشرق الاوسطا فى | الجمعيسة 
سبيدة في ١‏ كانون الاول كلقيل بعد 
تن تكون مهمة الرؤساء الاقريقيين 
لاحلال السلام في المنطةة: قد (نتهت ‏ - 

وذكرت ‏ - الافرام ا اصن ان 
رئيسي” الستغال ونيجريا سيعلان 
لق القاعرة يوم الثلاثاء القادم في 
لترحلة الثانية من عهمتهم الراميةاقل 
:حلال السلام في الشرق الاوسط ‏ - 
وكان قد اعلن من قيل ان الرئيسين 
الافريقيين سيصلان إلى القاهرة | في 
-؟ تشرين الثاني الحالي -وسيتوجه 
اكرئيسان 0 0 بعد اختستام 


الملاحة الحكومية ١ن‏ ناقلة تفلط 





الاحراد المستقلين والمركز الحسر 





اسيانية هي الناقلة ايلكانو التي 
يبلغ وزتها لإواره؟ طنا غرقت 
قرب جزر راس حيردي تجاه الساحل 
الافريقي ليلة الثلاثاء بعد وقصسوع 
انقجار في «الجزء الامامي متها على ما 
يبدو ٠‏ والتقط 0" هن ملاحيهالكن 
خربعة آخرين كانوا لا برّالونعفقودين 

وكانت اتناقلة في طريقها الى الشرق 
الاوسط ‏ + 





اللؤتمر ال 1" 
لنظمة التجارة 
والتعرفة الحم ركية 


جليف - يونايتد برس بدات 
هنا جلسات اللؤتمر ال 74 كنتلمة 
التجارة والثعرخة الجمركية بحث 
وضع التجارة ‏ الدوئي والشاكصلل 
المختلفة التي اتهدد استقراره ٠‏ وفور 
بده الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقرر 
طرد الصين الوطنية وعدم اشراكها في 
ابحاث الؤتمر رغم (حتحاجات الولايات 
اكنحدة - وسيبحث الؤتمر الذي 
سيستغرق ٠١‏ أيام وسائل هتمع 
التتافس التجاري الشديد التي من 
ثبانه ان يخلق مشاكل لوضع التجارة 
الدولي ويهدد استقراره + 





القذافى يتوقع ‏ تتمة 
الرئيس السوداني جعفر «للميري في 
شهر تموز الماضي فقال انه ائثما كان 
ينفذ رغبة الرئيس النميري حيلما 
ارسل زعيمي الاتقلاب وهما العتييد 
يابكر الثور والقدم حمدائله الى 
السودان بعد ان ارغمت غائرةالر كاب 
البريطانية التي كانت تقلهما على 
الهبوظ فى ليبيا - الا أنه قال (ته 
حاول عيثا أن يتدخل ويطلب اكرافة 
بهما عتدما اصدرت المحكمة المسكرية 
الحكم باعدامهما ٠.‏ 

وذكرت وكال: الانياء الليبية بس 
ان السفير النيبي في القاهرة ورئيس 
وفد ليبيا الى مؤتمر وزداء الخارجية 
العرب الذي اخهم اعماله في القاهرة 
قيل يومين . قدم الى العقيد القداقي 


محادثاتهما في توستستغفوق | تقريرا عن فشل عنا الإنهرا * 
1 وابلخ الغير لامي ١‏ العقيسد 
وقانت - الاعرام - ان الرئيسين | القذاني بان الأؤامر الم يتمكنمن اتخاذ 
أ الافريقيين سيقدعان الى | المسؤوئين | قرارات | حاسمة اتنمشى. مع . الاروف 
الاسراثيليين وتلصربين ادراء جدسدة | الحسامة التي تر بها الامة العربية 
| وتهانية * في الوقت الراعن - 
معسروض للبيسع : 
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0 00 
اسم م يم 


بيدفورد موديل اكوا ببحالة جيدة وترخيصى ' 
ل انيد « : 
0 تتمراحعة ترحى الاتصال مع بيه سرحان - مجحسه : 
الكروم - تلفون لا-عههه - ١‏ 


0 
1 0 نوع 





الني تتعدر مقاومته هو الثورة ٠‏ | 
وقال هرءقيون انه بئذ( وكانه يؤكد 
زعامة الصين للقوى الثوزية في الامم 
التحدة ١ ٠‏ 
واصقى السيد بوش والسيد مالك 
ومدوبو دول غربية كثيرة باهتمام 
الى السيد تياووهو يتحدث بالصيتية |' 
بسرعة ٠‏ وصفق عندويو العالهالثاتث 
يحماسة تلخطاب ٠‏ 

وقال السيد تشمياو في حديثه عن 
تايوئن ان تأايوان مقاطعة' صيتيسة 
واللايين الاربعة عشر الذين يعيشون 
فيها هم ابتاء وطنتا لحما ودما - 

والشبب الصيني حصمم | عيلل 
تحرير تايوان ولا يمكن لاي شيء أن 
يمنعتا معن ذلك ٠‏ 000ل 

وقال السيد تشياى وهو يحمل على 
الامبريائية اثنا تعارفي العراع بين 
الدول الكبرى هن اجل السيطسرة 
وتعارض اسبتتساد الدول«الكيرى على 
الدول الصنغيرة ؟و استتساد السدولة 
القوية على الول الضعيفة - 

واضاف يقول آنه يجب عد مالسماح 
للدوئتين الكبرتين ياحتكار شؤونالامم 





وقال آن' الرآي “قد <تفق لذ 
رؤمباء الوْفوْد على ضرورة > 
قمة عريي .يكون عدفه العرا 
ونلكاشفة . وريتطلق عقوي أن سيم 
والعمدق في بحثا مشاكل للشب 


اوغندا تؤيد ‏ تتمة 
الاسرائيلي أن تقدم اسرانيل المزيد 
هن الساعدات كيلاده واعرب عن أثقته ‏ 
بآن العلاقات دين اسراتئيل واوختسدا 
ستتوثق اكش ولكن هنا الا يعني أن 
أوغندا. تنخدا موقفا . منحازا هن . النزاع 3 
الشرق آوسطي * 

واعلن السيد فائوما يبري وذير 
خارجية . توغلدا تمام ملعف سين 
اسكلدافيين يزورون اوغندا بان 
بلاده تؤيد قرار مجلس الامن الدولي 
الصادر في 55 تشرين الثاني عسام 
1917 + وقال أن اوغتدا تؤيد الساعي 
التي تقوم بها الام التحدة ومنظمة 
الوحدة الافريقية من أجل احصلال 
السلام في المتلقة + 

ونحدث عن السودان فقال أن بلاده 


الوا ونا 0 ال 

ممركة الصسمود والتنسيق ! يه 
وأعرب في ختلم حديثة ا ل 
أن اتستمز العلاقات الا يي ا 


5 


لا تنوي التدخل في شؤون دولة | قويت صافية وعشلصة في ف 
اخرى > غير انه برغب افسي, انتهساء | العرب والوحدة ودح الغظر 1" 
العرب الاهلية في السودان ٠‏ الداهم + 





أ 3 لان : 


تعن أدارة ‏ مشعانالاتقسسادالهستدروت في الثامرة 

1 يرجى عن للاعضاء المديوين‎ ٠ الفرع ف في الثاصرة قد باشر اعماكه‎ ٠ 

| مراجعة لواف المسؤول في مكتيد فياوقات الدولم العلئة ادللا ! 

| الديون الستحة ‏ عليهم كمسا ابالاعضاء الذين. دود اقلا 

| ديونهم عليهم عراجعة الولف ايماوسترسل بالبريد الكل عفط 7 

: قرض مع ركم حسابه ورصيد ديئلهكناية ‏ ]#0 ٠‏ 

0 يوجى ابرازها علد دقع الاقفاطات .ان ذلك في بنك اد 
:ا للصتدوق ‏ هياشرم ومن دفم بمسداتاريخ الذكور عليه - 
السؤول لتلحيق حسابه آعا توقاتامتكقبال بيد واب 
: كالتائي 5 

قِ أيام الغميس من عل أسبوجها نين السام الراية عن " 


0 


3 
"١ 
0 
ا‎ 


وت ين رج دود 


| أعشرة ظهرا ١ 7 ٠.‏ 
ْ الإدارة للناضية 15 
لتم اح .مك الأ فم نا نط2 ا عه ع سمه سس عرس جيه سه سس ا ييا 





